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INTRODUCTION 

Bulletin  No.  195,  Rainfall   Analysis   for   Drainage   Design^ 
is  published  as  three  separate  volumes  that  complement  one  another 
but  may  be  used  independently,  as  well.   Volume  I  contains  short- 
duration  precipitation  data.   Volume  II  contains  long-duration 
precipitation  data.   This  volume,  Volume  III,  presents  intensity- 
duration-frequency  (IDF)  curves  for  stations  with  data  for 
precipitation  periods  of  5  minutes  to  24  hours. 

The  IDF  curves  are  arranged  first  by  county,  second  by 
watersheds  within  each  county,  and  then  alphabetically  by  station 
name.   The  drainage  basins  are  depicted  on  Plate  1.   Individual 
station  locations  are  plotted  on  Plate  2.   Mean  annual  precipi- 
tation is  shown  on  Plate  3. 

The  data  in  this  volume  consist  of  annual  extremes  of 
rainfall  for  durations  of  5  to  180  minutes  (reported  in  Volume  I, 
along  with  the  analysis  on  which  the  curves  are  based) .   This 
information  is  necessary  to  the  design  of  culverts,  spillways, 
and  other  drainage  facilities.   The  sizes  of  such  structures  are 
determined  by  many  factors,  including  the  expected  rainfall  inten- 
sities associated  with  given  return  periods.   These  curves  have 
been  developed  specifically  for  culvert  designers  of  the  California 
Department  of  Transportation  who  need  data  on  rainfall  intensity 
to  estimate  runoff  at  culvert  sites.   The  curves  are  planned  for 
use  with  simple  runoff  models,  such  as  the  rational  formula: 

Q  =  1.008  CiA  (a) 

where     Q  =  peak  runoff  in  cubic  feet  per  second 

C  =  runoff  coefficient,  ranging  from  "0"  for  no 
runoff  to  "1"  for  runoff  of  all  rainfall 

i  =  rainfall  intensity  in  inches  per  hour 

A  =  area  in  acres 

Rainfall  intensities  are  inversely  proportional  to  time; 
the  shorter  the  period  of  time,  the  higher  the  intensity.   There- 
fore short-duration  rainfall  is  the  most  critical  in  culvert 
design.   Short-duration  rainfall  extremes  can  be  estimated  by  use 
of  the  following  equation: 

I  =  pt'^  (b) 

where     I  =  design  storm  intensity,  in  inches  per  hour 

P  =  mean  one-hour  storm,  as  a  fraction  of  MAP,  in  inches 

T  =  time  in  hours 

N  =  slope  of  the  log-intensity/log-line  plot 
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Design  rainfall  for  various  return  periods  can  be 
developed  from  the  following  equation: 


where 


I .  =  MAP  P  (1  +  K.CV) 
1  3 

j  refers  to  return  period 


(c) 


I .  =  precipitation  intensity  for  return  period  j 

MAP  =  mean  annual  precipitation,  in  inches  (see  Plate  3) 

P  =  mean  one-hour  storm,  as  a  fraction  of  MAP,  in 
in  inches   (see  Plate  4) 

K.  =  frequency  factor  (see  Table  1) 


CV 


coefficient  of  variation  (see  Figure  1) 


Combining  equations  (b)  and  (c)  yields  the  equations 
of  the  IDF  curves  of  Volume  III: 


K.  =  (MAP) 


(P)  (1 


+  K.CV)T 


(d) 


Kj  is  the  only  value  representing  different  return 


periods;  therefore,  the  lines  on  the  IDF  curves  are  parallel. 
The  distance  between  the  lines  are  a  function  of  CV  and  Kj  only. 
The  slope  of  the  IDF  curves  represents  the  ratio  of  short-duration 
design  storms  to  storms  of  longer  duration 

The  length  of  the  time  period  used  in  a  specific  appli- 
cation depends  on  the  "time  to  peak",  or  time  of  concentration, 
which  is  unique  to  each  watershed.   The  broad  ranges  of  time 
represented  here  are  suitable  for  all  but  the  smallest  watersheds, 
Rooftop  and  bridge  surfaces  frequently  need  data  for  durations 
shorter  than  5  minutes.   No  adequate  data  are  available  for  storms 
of  that  duration  at  the  present  time;  however,  estimates  of  such 
durations  can  probably  be  made  from  a  straight  line  extension  of 
the  IDF  curves  in  this  volume. 

In  some  cases,  there  was  no  information  on  one  or  more 
of  the  seven  durations  of  5,  10,  15,  30,  60,  120,  and  180  minutes. 
Where  this  has  occurred,  only  those  durations  that  were  available 
were  used  in  this  analysis.   The  durations  used  are  shown  on  the 
IDF  curves  by  plotting  the  mean  values  just  above  the  two-year 
return  period  values. 
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Figure    I. 

REGIONS    OF  UNIFORM 

COEFFICIENT  OF  VARIATION 

SEPT       1975 


.445 
Top   values  are    for    5   mirtutes 
to    24   hours   duration 

Bottom    values    are    for   annua 
rainfall    totals 
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Figure  2. 
REGIONS  OF  UNIFORM 
COEFFICIENT  OF   SKEW 

SEPT       1975 

Top  voluas  are   for   5  minutat 
to   24  hours   duration 
Bottom    values   art    for  annual 
rainfall    totals. 


I.I 
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TABLE  1 
FREQUENCY  FACTORS  FOR  PEARSON'S  TYPE  III  DISTRIBUTION 


Return 
Period 

Years 

Coe 

fficien 

tof  Sk 

ew 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

2.0 

2 

_.07 

_.08 

_.10 

-.12 

-.13 

_.15 

_.16 

_.18 

_.20 

_.21 

_.23 

_.24 

_.25 

-.27 

-.28 

-.29 

_.31 

5 

S2 

.81 

.80 

.79 

.78 

.77 

.76 

.75 

.73 

.72 

.71 

.69 

.68 

.66 

.64 

.63 

.61 

10 

1.32 

1.32 

1.33 

1.33 

1.34 

1.34 

1.34 

1J4 

1.34 

1.34 

1.34 

1.33 

1J3 

1.32 

1J2 

1.31 

1.30 

20 

1.75 

1.77 

1.80 

1.82 

1.84 

1.86 

1.88 

1.89 

1.91 

1.92 

1.94 

1.95 

1.96 

1.97 

1.98 

1.99 

2.00 

25 

1.88 

1.91 

1.94 

1.97 

1.99 

2.02 

2.04 

2.06 

2.09 

2.11 

2.13 

2.15 

2.16 

2.18 

2.19 

2.21 

2.22 

40 

2.14 

2.19 

2.22 

2.27 

2.31 

2.35 

2.38 

2.42 

2.45 

2.49 

2.52 

2.55 

2.58 

2.61 

2.64 

2.66 

2.69 

50 

2.26 

2.31 

2.36 

2.41 

2.45 

2.50 

2.54 

2.58 

2.63 

2.67 

2.71 

2.74 

2.78 

2.81 

2.85 

2.88 

2.91 

100 

2.62 

2.69 

2.76 

2.82 

2.89 

2.96 

3.02 

3.09 

3.15 

3.21 

3.27 

3.33 

3.39 

3.44 

3.50 

3.55 

3.61 

200 

2.95 

3.04 

3.13 

3.22 

3.31 

3.40 

3.49 

3.58 

3.66 

3.75 

3JB3 

3.91 

3.99 

4.07 

4.15 

4.22 

4.30 

1,000 

3.67 

3.81 

3.96 

4.10 

4.24 

4.39 

4.53 

4.67 

4.81 

4.96 

5.10 

5.23 

5.37 

5.51 

5.64 

5.77 

5.91 

2,000 

3.96 

4.12 

4.29 

4.46 

4.63 

4.80 

4.97 

5.13 

5.30 

5.47 

5.63 

5.80 

5.96 

6.12 

6.28 

6.44 

6.60 

10,000 

4.60 

4.82 

5.05 

5.27 

5.50 

5.72 

5.96 

6.18 

6.41 

6.64 

6.87 

7.09 

7.32 

7.54 

7.77 

8.00 

8.21 
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DRAINAGE    PROVINCE 


A   SACRAMENTO  RIVER 
B   SAN  JOAQUIN  RIVER 
C   TULARE  LAKE 
DX  CENTRAL  COASTAL 
E   SAN  FRANCISCO  BAY 
F   NORTH  COASTAL 


G  NORTH  LAHONTAN 

W  SOUTH  LAHONTAN 

X  COLORADO  RIVER 

Z  SAN  DIEGO 

Y  SANTA  ANA 

U  LOS  ANGELES 


Plate  1. 

■zo° 

MAJOR    DRAINAGE  PROVINCES 

AND 

HYDROGRAPHIC  UNITS 


INDEX 

Hourly  Rain  Gage  Stations  by 
Alphabetic  Order 


Station 

Acton  Escondido 
Airfield  Hunter-Legget 
Aliso  Canyon 
Almanor  CL  6 


Almanor  FR 
Almanor  SM 
Almanor  WW 
Almanor  WW 
Almanor  DC 


Alturas  Ranger  Station 

Amboy 

Anaheim  AG  Dept 

Anza  S  D  F 

Apache  Camp 

Arroyo  Del  Valle 

Arroyo  Grande 

Arroyo  Seco 

Atlas  Road 

Badger 

Bailey  Debris  Dam 

Baker 

Bakersfield  AP  News 

Balch  Power  House 

Balcom  Canyon 

Barstow 

Basalt  Nevada 

Bear  Valley 

Beatty  Nevada 

Beaumont 

Bel  Air  Hotel 

Bella  Vista  4  NE 

Ben  Lomond  RRNG 

Berkeley 

Bieber 

Biel  Ranch 

Big  Bear  Lake  Dam 

Big  Hill  SMUD 

Big  Pines  Rec  Cen 

Birmington  Gen  Hosp 

Bishop  AP  NWS 

Black  Butte  Dam 

Blue  Canyon  AP  NWS 

Blythe 

Boron 


Page 

Station 

Page 

81 

Boulder  Creek 

243 

128 

Boulder  Creek  RRNG 

244 

86 

Bouquet  Canyon 

82 

264 

Bowman  Dam 

133 

265 

Branch  Center 

163 

73 

Brand  Park 

88 

74 

Brea  Dam 

136 

74 

Brentwood  6  SW 

RRNG 

39 

149 

Bridgeport 

123 

122 

Briggs  Terrace 

88 

180 

Brooks  Franham 

289 

138 

Brush  Creek 

34 

163 

Bryson 

129 

276 

Bucks  Lake 

149 

29 

Buellton  FS 

221 

208 

Buena  Vista 

170 

124 

Burbank  Valley 

Pump 

89 

132 

Cachuma  Dam 

221 

268 

Cajon  Junction 

182 

86 

Cajon  West  Summit 

175 

174 

Calaveras  R  S 

36 

58 

California  Hot 

Sp 

271 

52 

Camarillo 

279 

279 

Camp  Pardee 

37 

175 

Camptonville 

290 

293 

Camp  Wishon 

271 

111 

Camulos  Ranch 

280 

294 

Capistrano  Beach 

146 

1D9 

Carbon  Canyon  Workman 

174 

87 

Carmel  Valley  Robinson  C 

130 

248 

Carpinteria  Fire  Sta 

225 

243 

Case  Springs  USMC 

195 

26 

Castaic  Patrol 

Sta 

82 

73 

Castle  Rock  Rad  Lab 

205 

236 

Castro  Valley  F  D 

26 

182 

Castro  Valley  Ranch 

232 

44 

Castroville  Treat  Pi 

124 

109 

Cathay 

114 

87 

Cathedral  City 

RD 

153 

57 

Cedar  Springs 

176 

263 

Chase  and  Tayl( 

Dr 

155 

148 

Chatsworth  Reservoir  23 

89 

152 

Chatsworth  Pat 

Sta 

90 

70 

Chico 

33 
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INDEX    (Continued) 


Station 

Chino  Fire  Sta  2 

C ho lame 

Chuchupate 

Claremont  Pomona  Col 

Clear  Creek  School 

Clear  Lake 

Cloverdale  IIW 

Coalinga  ISE 

Cogswell  Dam 

Coit  Ranch 

Coffee  Creek 

Colbys 

Cold  Springs  Dib  Bas 

Colma  Cr  USGS  11-1627.20 

Colton  City  Hall 

Confaglia  Ranch 

Copperopolis 

Corcoran 

Corona  Del  Mar 

Corralitos 

Costa  Mesa 

Covelo  R  S 

Covina-Grif f ith 

Crafton 

Crawford  Ranch 

Crescent  City  MTC  Sta 

Cresta  Park 

Crest  Line  Lake 

Crystal  Lake 

Curtner  Ranch 

Cuyama  RS 

Cuyamaca  Reservoir  ADR 

Daggett  1  ENE 

Dahl  Ranch 

Davenport  RRNG 

Davis  2WSW 

Day 

Del  Monte 

Del  Puerto  Road  Camp 

Del  Rosa  V.S.F.S. 

Desert  Hot  Springs 

Diamond  Bar  HC 

Dos  Pueblos  Ranch 

Doulton  Tunnel 

Downieville 

East  Highlands 

El  Capitan  Dam 

El  Centre  2SSW 

Elizabeth  Lake 


Page 

Station 

Page 

183 

Elk  Grove 

168 

206 

El  Modena 

140 

275 

El  Monte  Fire  Station 

93 

110 

El  Sereno 

93 

90 

Elsinore  4SSE 

159 

71 

El  Toro  Automatic 

140 

259 

Encinitas 

197 

51 

Escondiio  Park  Hill 

198 

91 

Etiwanda 

185 

237 

Etna 

256 

265 

Eureka  NWS 

55 

91 

Exeter 

268 

226 

Fairfield 

258 

212 

Fallbrook 

196 

183 

Feather  Falls 

34 

219 

Ferndale  Ranch 

280 

37 

Fiddletown  Lynch 

32 

70 

Figueroa  Mtn 

222 

139 

Fillmore  Fish  Hatchery 

281 

244 

Flinn  Springs 

201 

139 

Flint  Ridge 

94 

115 

Florence  Lake 

50 

92 

Fontana 

186 

184 

Fontana  5  N 

186 

194 

Fort  Bragg 

116 

43 

Fort  Jones  6  ESE 

256 

164 

Freedom  8NNW 

247 

176 

Fresno  AP  NWS 

52 

92 

Friant  Government  Camp 

50 

233 

Fullerton  Dam 

136 

217 

Fullerton  Airport 

137 

200 

Gaviota  State  Park 

227 

177 

Georgetown 

44 

238 

Georgiana  Slough  Bridge 

169 

245 

Giant  Forest 

269 

288 

Gilroy  8NE 

233 

122 

Gilroy  8  NE 

236 

125 

Glennville  Fulton  R.S. 

60 

262 

Gonzalis  9  ENE 

173 

184 

Graham  Ranch 

228 

153 

Granada 

214 

110 

Grass  Valley  2NNE 

134 

226 

Grizzley  Flat 

49 

227 

Griffith  Park  Nur 

94 

254 

Groveland 

274 

185 

Haines  Canyon  Upper 

95 

200 

Hall  Canyon 

281 

56 

Hamilton  Branch  P  H 

150 

83 

Hansen  Dam 

95 

Happy  Camp  RS 

257 
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INDEX  (Continued) 


Station 

Page 

Station 

Page 

Harrison  Gulch  R  S 

252 

Lambert  Reservoir 

142 

Harrison  Dam 

156 

La  Mesa  ADR 

202 

Haskins  Ranch 

238 

La  Panza  Ranch 

207 

Hat  Creek  RS 

249 

La  Porte 

150 

Hayfield 

152 

Las  Flores  Ranch 

223 

Hayward  6ESE 

27 

Las  Vegas  Air  Port  NWS 

294 

Hayward  Corp  Yard 

27 

Laureles  Grade 

126 

Hearst  Castle 

209 

Laytonville 

115 

Hemet  Res 

160 

Lechuza  Patrol  Sta 

85 

Henninger  Flats 

96 

Le  Grande 

120 

Henshaw 

196 

Livermore  2E 

29 

Herald 

168 

Livermore  5NE 

30 

Hernandez  7SE 

171 

Lockwood  2N 

129 

Hetch  Hetchy 

274 

Loma  Prieta 

239 

Hoegees 

96 

Lompoc  4  NE 

223 

Hogan  Dam 

38 

Lonepine  Cottonwood  PH 

58 

Holiday  Hill 

97 

Long  Barn  Exp  Sta 

275 

Hollister 

171 

Loomis  Ranch 

98 

Hoopa 

54 

Loon  Lake  SMUD 

45 

Hopland  8  NE 

71 

Lopez  Dam 

209 

Hornitos  USCE 

112 

Loraine 

62 

Huasna 

211 

Los  Alamitos  Basin 

137 

Huntington  Beach 

141 

Los  Alamos 

220 

Huntington  Lake 

51 

Los  Angeles  Co  Sur 

98 

Hyapon 

266 

Los  Angeles  Hancock 

99 

Idria 

170 

Los  Angeles  Airport 

99 

Idyllwild 

160 

Los  Angeles  Civic  Center 

100 

Independence 

57 

Lost  Hills 

59 

Inskip  Inn 

35 

Lower  Otay  Reservoir 

204 

Iron  Mtn 

180 

Lower  Van  Vlick  SMUD 

46 

Irvine  Evaporation 

141 

Lucia  Willow  Springs 

131 

Isabella  Dam 

61 

Luis  Ranch 

220 

Jalama  Beach 

228 

Lytle  Creek  Power  House 

187 

Jan  Drive 

164 

Mahnke 

72 

Jay  Bird  Springs 

45 

Mariposa  CDF 

112 

Johnson  Ranch 

239 

Markleeville 

32 

Julian 

201 

Martinez  3  S  RRNG 

39 

Juncal  Dam 

222 

Maryknoll 

240 

Kearny  Mesa  Adr 

202 

Matilija  Dam 

277 

King  City 

125 

McCloud 

250 

Klamath 

43 

McKittrick  Fire  Station 

69 

Kneeland  lOSSE 

55 

Medford  Oregon 

290 

Laguna  Beach  N02 

146 

Mendota  INNW 

49 

La  Habra  Heights 

97 

Menlo  Park  USGS 

212 

La  Honda 

215 

Merced 

120 

Lake  Mountain 

267 

Metropolitan  Airport 

165 

Lake  Wohlford 

198 

Michigan  Bluff 

148 
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Station 


Miguelito  Springs 

Milford  Laufman  RS 

Mill  Creek  Intake 

Mill  Valley 

Milo  5  NE 

Minden  Nevada 

Mineral  R  S 

Mira  Loma  QM  Depot 

Miranda  Spengler  Ranch 

Mocho  Well  No  1  AC  34 

Modesto 

Mojave  River 

Monrovia  Falls 

Montague  3NE 

Montgomery  Creek 

Montgomery  H  M  S 

Moorpark  3  SE 

Moorpark  3  NNW 

Morena  Dam 

Morgan  Hill  6  WSW 

Morganhill  Bossana 

Morgan  Hill  SCS 

Morgan  Valley 

Mt  Baldy  EC85F 

Mt  Danaher 

Mt  Diablo  State  Park  RRNG 

Mt  Hamilton 

Mt  Laguna  SD  35 

Mt  Laguna  USAF 

Mt  Madonna 

Mount  Shasta  City  NWS 

Mt  Tamalpais  2  SW 

Mt  Tamalpais 

Mt  Toro 

Mt  Umunhum 

Mt  Wilson 

Navarro  INW 

Navion 

Needles 

Nevada  City  IN 

Newbury  Park 

Newhall  Ranger  Station 

Niles  ISW  AC50 

Nojoqui  Co  Park 

Novato  8WNW 

Novato 

Oak  Glen,  Clapp 

Oakland  AP  NWS 


Page 

Station 

Page 

224 

Oakville  4SW 

132 

76 

Oceanside  Pump  Plant 

197 

187 

Ontario  Fire  Hall 

189 

78 

Opids  Camp 

101 

272 

Orange  County  Reservoir 

142 

291 

Orangevale 

166 

264 

Orinda  Filters  RRNG 

40 

188 

Oroville  Dam 

35 

56 

Oroville  Ranger  Station 

36 

30 

Ozena  Ranger  Station  174 

276 

261 

Pacheco  Pass 

121 

177 

Pacifica  USCG 

213 

100 

Pacoima  Dam 

102 

257 

Palmdale 

109 

250 

Palo  Alto  City  Hall 

241 

293 

Palo  Cedro  2  N 

253 

282 

Palomar  Mtn  OBS 

195 

282 

Parker 

181 

204 

Parkfield  8  NNW 

53 

234 

Pasadena  Cal  Tec 

102 

234 

Paskenta  RS 

262 

235 

Paso  Robles 

207 

72 

Piedra  Blanca  G  S 

284 

111 

Penitencia  Water  IP 

241 

46 

Pescadero 

215 

G   40 

Petaluma  FS  2 

258 

237 

Piedmont  F  S  AC 9 5 

28 

203 

Pigeon  Pass 

156 

194 

Pine  Flat  Dam 

53 

247 

Piru  Canyon  Above  Lake 

284 

255 

Placerville  DSP  PI 

47 

78 

Plximas  Eureka  St  Park 

151 

79 

Point  Arena 

117 

126 

Point  Reyes 

77 

240 

Portola 

151 

101 

Potter  Valley  3NNW 

118 

118 

Potter  Valley  3SE 

119 

165 

Poway  Co  Rd  Sta 

199 

181 

Prado  Dam 

157 

134 

Princeton  Pvimp  Sta 

216 

283 

Prunedale  Echo  Valley 

127 

83 

Puddingstone  Dam 

103 

31 

Puente  Hills 

103 

224 

Rancho  Cordova 

166 

79 

Rancho  Murietta 

169 

80 

Red  Bluff  Air  Port  NWS 

263 

188 

Redding  ISE 

249 

28 

Red lands,  ROTH 

189 
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Redwood  Valley 

Reno  AP 

Riverside  FCD 

Riverside  Citrus  Exp  Sta 

Rogers  Canyon 

Running  Springs 

Sacramento  AP 

Sacramento  City  NV7S 

St  Helena  4WSW 

Saint  Helena  7  NE 

St  Marys  College  RRNG 

Salinas  Country  Club 

San  Anselmo 

San  Benito 

San  Bernardino  IB 

San  Bruno  Mountain 

San  Burg  NWS 

San  Diego  AP  NWS 

San  Emigdio  Ranch 

San  Felipe  Bell 

San  Francisco-Richmond 

Sunset 
San  Francisco  AP  NWS 
San  Francisco  FOB  NWS 
San  Gabriel  Dam 
San  Jacinto  RS 
San  Joaquin  Exp  Range 
San  Jose  City 
San  Juan  Bautista  3  SSE 
San  Juan  Guard  Station 
San  Luis  Obispo  Poly 
San  Marcos  Pass 
San  Marcos  Trout 
San  Nicolas  Island 
Santa  Ana  OCFCD 
Santa  Ana  River  PH3 
Santa  Barbara 
Santa  Barbara  FCD 
Santa  Barbara  Co  Rd  Lab 
Santa  Cruz  RRNG 
Santa  Fe  Dam 
Santa  Margarita  Bouster 
Santa  Maria  AP  NWS 
Santa  Maria  Road  Yard 
Santa  Susana 
Santiago  Dam 
Santiago  Peak  RC  156 
Saticoy  Fire  Station 
Scarpers  Peak 
Schlein  RS  SMUD 


Page 

Station 

Page 

119 

Searchlight   Nevada 

295 

291 

Sebastopol 

259 

157 

Selby  Ranch 

277 

158 

Sepulveda  Dam 

105 

104 

Shasta  Dam 

251 

178 

Sierra  Power  House 

191 

167 

Sierraville  R  S 

254 

167 

Signal  Hill 

106 

133 

Silverado  R  S 

144 

131 

Silver  Lake  A  P 

178 

41 

Simi  3  E 

286 

127 

Sisquoc  Fire  Sta 

218 

80 

Skyloma  HMS 

211 

172 

Skyline  Summit 

246 

190 

Slack  Canyon 

12  8 

213 

Snow  Ranch  USCE 

261 

84 

Soda  Springs 

135 

203 

Somis  2  NNW 

286 

59 

Somis  5  WNW 

287 

235 

Sonora  Junction 

123 

Soquel  RRNG 

246 

193 

South  East  Farallon 

192 

214 

Spadra  Pac  Col 

106 

193 

Springville  R  S 

272 

104 

Springville  Tule  HDWKS 

273 

161 

Stanwood  Dr  Fire  Sta 

231 

77 

Stayton  Mine 

121 

242 

Stewart  Canyon 

278 

172 

Stockton  Disposal  Plant 

206 

147 

Stony  Gorge  Reservoir 

54 

210 

Stubchaer  Res 

232 

229 

Success  Dam 

273 

229 

Summit 

179 

288 

Sun  City  SDF 

161 

143 

Sunset  Beach  State  Park 

248 

190 

Surf  2  ENE 

225 

230 

Susanville  1  WNW 

76 

230 

Taft 

69 

231 

Tanbark  Flats 

107 

245 

Tachevah  Dam 

154 

105 

Tehachapi  No  1 

62 

208 

Tehachapi  No  2 

63 

217 

Tehachapi  No  4 

63 

218 

Tehachapi  No  6 

64 

285 

Tehachapi  No  9 

64 

143 

Tehachapi  No  12 

65 

162 

Tehachapi  No  13 

65 

285 

Tehachapi  No  16 

66 

216 

Tehachapi  No  18 

66 

47 

Tehachapi  No  20 

67 
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Station 


Tehachapi  No  26 

Tehachapi  No  28 

Tehachapi  No  30 

Terminous  Dam 

Termo 

The  Geysers 

Thermal  AP 

Three  Rivers  6SE 

Three  Rivers  PH  No  1 

Tiger  Creek  PH 

Tonopah  Nevada 

Topanga  Pat  Sta 

Trabuco  Canyon 

Tracy  2  SSE 

Trinity  Center 

Truckee  R  S 

Tujunga  Mill  Creek 

Tulelake 

Tustin  Automatic 

Twin  Pines 

United  Technology  C 

Upland  FC650B 

Upper  Franklin  Res 

Upper  San  Leandro  Filters 

Upper  Toro  Creek 

Upper  Tres  Pinos 

Upper  Van  Vlick  SMUD 

Valleton 

Van  Nuys 

Venado 

Ventura  County  Apt  168 

Victorville 


Page 

Station 

Page 

67 

Villa  Park  Dam 

145 

68 

Vineyard  Ranch 

199 

68 

Vollmers 

251 

269 

Volta  Power  House 

253 

75 

Walnut  Creek  2  ENE  RRNG 

41 

260 

Walnut  Creek  2  ENE 

42 

154 

Wasioja  Forbes  Rch 

219 

270 

Waterman  Gd  Sta 

108 

270 

Wawona  RS 

113 

33 

Weaverville 

267 

312 

Weideman  Ranch  RRNG 

42 

85 

Weldon  1  WSW 

61 

147 

Wellington  R  S  Nevada 

292 

205 

Westminster 

145 

266 

Westwood 

75 

135 

Wheatland  2NE 

289 

84 

Wheeler  Ridge 

60 

255 

Wheller  SP  2SSW 

278 

144 

Wheller  Springs  7N 

287 

155 

Whiskey town 

252 

242 

White  Rock  Preston 

114 

191 

Williams 

38 

107 

Willits  Howard  R  S 

116 

-rs    31 

Winchester 

162 

210 

Woodacre 

81 

173 

Woodcrest  S  D  F 

158 

48 

Wrights  Lake  SMUD 

48 

130 

Yorba  Reservoir 

138 

108 

Yorkville 

117 

260 

Yosemite  N  P 

113 

283 

Yucaipa  Water  Co 

192 

179 

Yuma  Arizona  AP  NWS 

295 
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INTENSITY  OURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940 
BERKELEY  STATION  E40  693  0 

flLPMEOfl        COUNTY 


f28.o: 
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LflT  37.867  LONG  123.350 
ELEV  299 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINHTION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1968  -  1975 
CHSTRQ  VALLEY  F  D  AC79   STATION  E40  1583  80 
HLRMEDR         COUNTY 


LAY  37.698  LONG  122.081 
ELEV  255 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -t-  HOURS 
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INTENSITY  QURfiTIQN  FREQUENCT  CURVES  FOR  1941  -  1974 
HflTWflRO  6ESE  STATION  E40  3863  0 

fILRMEDfl        COUNTY 

SEC  21.T03S,R01W,MOUNT  OIPBLO  BPSE  AND  MERIDIAN 
LflT  37.652  LONG  121.986 
ELEV  715 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957 
HAYWRRD  CORP  YARD  AC62  STATION  E40  3863  2 
ALAMEDA         COUNTY 


LAX  37.647  LONG  122.095 
ELEV  55 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
0  ,_|  OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
OflKLfiNO  flP  NWS  STATION  E40  6335  0 

flLHMEOfl        COUNTY 


LflT  37.733  LONG  122.200 
ELEV  3 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1967 
PIEDMONT  F  3  AC95       STATION  E40  6856  70 
ALAMEDA        COUNTY 


LAT  37.823  LONG  122.232 
ELEV  330 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
0  1-1  OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
1  '  I  '  I  '  I 
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MINUTES  -^  HOURS 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1958  -  1975 
flRROTO  DEL  VflLLE  flC  IG   STATION  E50  312  0 
HLRMEDH         COUNTT 


LflT  37.617  LONG  121.750 
ELEV  700 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


TTJJ 


10    12 


MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1956  -  1968 
LIVERMORE  2E  AC20        STATION  E50  4997  3 
ALAMEDA        COUNTY 

SEC  10. T03S.R02E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.890  LONG  121.742 
ELEV  470 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1968 
LIVERMORE  5NE  flC2M       STATION  E50  4997  40 
flLflMEOFl        COUNTY 


LOT  37.695  LONG  121.683 
ELEV  685 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
fiNflLYSIS  OF  DflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1970 
MOCHO  WELL  NOl  AC34      STATION  E50  5735  SO 
ALAMEDA        COUNTY 


LAT  37.687  LONG  121.876 
ELEV  345 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.983 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  0F  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1953  -  19714 
NILES  ISW  flCSO  STATION  E50  6199  2 

HLflMEDfl        COUNTY 

SEC  21.  TOiJS.ROlW. MOUNT  OlflBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.568  LONG  121.983 
ELEV  62 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


TTU: 
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DURRTION 


INTENSITY  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1945  -  1975 
UPPER  SAN  LERNDRO  FILTERSSTATION  E40  9185  0 
ALAMEDA        COUNTY 

SEC  ll.T02S,R03W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.774  LONG  122.164 
ELEV  395 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 
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50- 


INTENSITT  DURfiTION  fREOUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
MHRKELEEVILLE  STATION  G80  5356  0 

ALPINE         C3UNTT 


<  10: 
^8.0- 

ge.o^ 

zS.O- 

luly.o^ 


i;i.o- 

0.8-^ 

0.6- 
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SEC  21,T10N,R2OE.M0UNT  DIRBLO  BfiSE  RNO  MERIDIAN 
LAT  38.692  LONG  119.783 
ELEV  5546 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940 
FIDOLETOWN  LYNCH        STATION  BIO  3038  0 
AMADOR         COUNTY 

SEC  19. T08N,R12E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.526  LONG  120.700 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =0.994 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
0  1-1  OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURfiTIQN  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
TIGER  CREEK  FH  STATION  B20  8928  0 

flMRDOR          COUNTY 


SEC  214.  T07N.R13E.  MOUNT  0IR8L0  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.  W9  LONG  120.491 
ELEV  2355 


z5.0- 

:r:4.o^ 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  OfiTA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  II]  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1944  -  1973 
CHICO  STATION  ADO  1715  0 

BUTTE         COUNTY 

SEC  05, T21N,R02E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.700  LONG  121.783 
aEV  205 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OJRflTlON  FREQUENCY  CURVES  FOR   19m    -   1973 
BRUSH  CREEK  STRTION  H50   1130  0 

BUTTE  COUNTY 


<:  10: 
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0.6- 
0.5^ 
O.U- 


SEC  07. T21N,R06E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.691  LOnG  121.338 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.991 


^Ol^NCr 


°'"'^f^ENCe 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  ORTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1958  -  1974 
FEATHER  FALLS  STATION  A50  2994  0 

BUTTE  COUNTY 

SEC  13, T20N,R06E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.593  LONG  121.259 
ELEV  2965 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURRTIQN  FREQUENCT  CURVES  FQR  1941  -  1952 
INSKIP  INN  STfiTION  H50  4274  0 

BUTTE  COUNTY 

SEC  28. T25N.R04E. MOUNT  OlfiBLO  BPSE  AND  MERIDIRN 
LRT  40.000  LONG  121.533 
ELEV  4818 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINRTION  =  0.987 


j^QUE^cr 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNPLtSIS  OF  ORTR  OURRTIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BflSEO  UPON 
FEfiRSQN  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1960  -  1974 
OROVILLE  DRM  STRTION  flSO  6527  0 

BUTTE  COUNTY 

sec  01.T19N.R04E. MOUNT  DIABLO  BRSE  RND  MERIDIAN 
LRT  39.525  LONG  121.567 
ELEV  845 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLYSIS  OF  DRTR  DURATIONS 
OF  S  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1939  -  1974 
OROVILLE  RANGER  STHTION  STRTION  HOC  6538  0 
BUTTE  COUNTY 

SEC  07, T19N, ROUE. MOUNT  OlfiBLO  BRSE  AND  MERIDIAN 
LflT  39.526  LONG  121.567 
ELEV  300 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1944  -  1974 
CALAVERAS  R  S  STATION  B30  1280  0 

CALAVERAS       COUNTY 

SEC  18. T04N. RISE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  38.197  LONG  120.365 
ELEV  3343 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.988 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  imZ  -    197U 
CAMP  PARDEE  STATION  B20  1428  0 

CALAVERAS      COUNTY 

sec  35. T05N.R10E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.250  LONG  120.844 
ELEV  658 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -K-  HOURS 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1955  -  1974 
COPPEROPOLIS  STATION  830  2003  0 

CALAVERAS      COUNTY 

SEC  34. T02N.R12E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.983  LONG  120.633 
ELEV  1000 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOUfiB  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DUf=lflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1963  -  1974 
HOGHN  DflM  STATION  B20  4018  1 

CflLfiVERflS      COUNTY 

SEC  31, T04N. RUE. MOUNT  OIRBLO  BfiSE  AND  MERIDIflN 
LflT  38.155  LONG  130.814 
ELEV  749 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLTSIS  OF  DRTR  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
WILLIAMS  STATION  ADO  9677  0 

COLUSA         COUNTY 

SEC  13.T15N.R03W,M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.150  LONG  122.150 
ELEV  90 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1950  -  1974 
BRENTWOOD  6  SW  RRNG      STATION  880  1060  0 
CONTRA  COSTR    COUNTY 

SEC  32,T01N.R02E,M0UNT  OlflSLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.883  LONG  121.774 
ELEV  325 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


HOURS 


MINUTES 


DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1944  -  1974 
MARTINEZ  3  S  RRNG        STATION  E40  5371  0 
CONTRA  COSTA    COUNTY 


LAT  37.967  LONG  122.133 
ELEV  225 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURHTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1956  -  1973 
MT  OlfiBLO  STATE  FHRK  RRNGSTflTlON  E40  5916  0 
CONTRA  COSTfl    COUNTY 

SEC  13. TOIS.ROIW. MOUNT  OlflBLO  BfiSE  AND  MERIDIAN 
LflT  37.850  LONG  121.933 
ELEV  1600 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.982 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1958  -  1975 
ORINDA  FILTERS  RRNG      STATION  E40  6501  1 
CONTRA  COSTA    COUNTY 

SEC  33, T01N,R03W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.893  LONG  122.200 
ELEV  370 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUBflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1955 
ST  MflRYS  CatLEGE  RRNG    STATION  E40  7661  0 
CONTRA  COSTfl    COUNTY 


LflT  37.8m  LONG  122.107 
ELEV  620 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
fiNflLYSIS  OF  DflTfi  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRI8UTI0N 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1945  -  1973 
WALNUT  CREEK  2ENE  RRNG   STATION  E>40  9423  0 
CONTRA  COSTA    COIWTY 

SEC  36,T01N,R02H,MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.883  LONG  122.033 
ELEV  245 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE^  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  OfJTA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR   1959 
WfiLNUT  CflEEK  2NE  STATION  EUO  9^29  50 

CONTRA  COSTS         COUNTY 


LFIT  37.935  LONG   122.044 
ELEV  80 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1955  -  1973 
WEIDEMAN  RANCH  RRNG      STATION  E50  9502  0 
CONTRA  COSTA    COUNTY 

SEC  09,T02S,H01W,M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.765  LONG  121.983 
ELEV  750 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OUBflTIQN  FREQUENCY  CURVES  FOR  191*3  -  1974 
CRESCENT  CITT  MTC  STfl    STATION  FOO  2150  0 
DEL  NORTE      COUNTY 

SEC  20. T16N.R01W. HUMBOLDT  BfiSE  flNO  MERIOIRN 
LflT  41.767  LONG  124.200 
ELEV  50 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =0.999 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -^  HOURS 
DURRTION 


INTENSITY  OUBflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1944  -  1974 
KLAMATH  STATION  F30  4577  0 

DEL  NORTE      COUNTY 

SEC  15. T13W.R01E. HUMBOLDT  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  41.517  LONG  124.033 
ELEV  25 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DUnflTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1970  -  1975 
BIG  HILL  SMUO  STATION  R70  763  50 

EL  OORflOO      COUNTY 

SEC  33.T12N,flll»E. MOUNT  OIBBLO  WISE  PNO  MERIDIAN 
LflT  38. W3  LONG  120.i»07 
ELEV  6150 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19U0  -  1973 
GEORGETOWN  STATION  R70  3381  0 

EL  DORADO       COUNTY 

SEC  11. T12N.R10E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  38.909  LONG  120.8311 
ELEV  2720 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE  I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1970  -  1975 
JflT  BIRO  SPRINGS        STATION  fl70  4345  30 
EL  OORflOO       COUNTT 

SEC  03, TUN, R13E, MOUNT  OlflBLO  BRSE  flNO  MERIDIAN 
LflT  38.831  LONG  120.514 
ELEV  4475 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINfiTION  =  0.976 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANAL YS IS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1970  -  1975 
LOON  LAKE  SMUO  STATION  A70  5097  80 

EL  DORADO       COUNTY 

SEC  07, T13N, RISE, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.986  LONG  120.331 
ELEV  6650 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.965 


0.6- 
0.5^ 
0.4- 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1971 
LOWER  VAN  VLICK  SMUO     STATION  fl70  5163  80 
EL  DOflflOO       COUNTT 
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SEC  30. T13N,R15E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.940  LONG  130.338 
ELEV  6350 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.9q8 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1947  -  1974 
MT  DANAHER  STATION  A70  5909  0 

EL  DORADO       COUNTT 

SEC  05.T10N.R12E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.7144  LONG  120.667 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.977 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


"T  'i 


"1    I  iiji'i'i'i'i'i''''i''"i 

5     6    7    8  910    12        16     20  30       41 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURATION 


46 


INTENSITY  OURflTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1940  -  19714 
PLHCERVILLE  DSP  PL      STATION  fl70  6964  0 
EL  DQRflDO       COUNTY 

SEC  11, TION.RIOE, MOUNT  DIRBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.733  LONG  130.845 
ELEV  1546 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


TTT 


16     20 


^ 


i  ■  4     ■    ^ 


10    12       16     20   24 


MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1970  -  1975 
SCHLEIN  R  S  SMUO        STATION  A70  8038  25 
EL  DORADO      COUNTY 

SEC  13,T13N,R14E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.969  LONG  120.353 
ELEV  5775 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.972 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURPTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1970  -  1975 
UPPER  VAN  VLICK  SMUD     STATION  R70  9190  20 
EL  DORADO       COUNTY 

SEC  28. T13N. RISE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  38.944  LONG  120.306 
ELEV  6750 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


j'^^NCr 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1971  -  1975 
WRIGHTS  LAKE  SMUD        STATION  R70  9816  50 
EL  DORADO       COUNTY 

SEC  32. T12N.R16E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  38.842  LONG  120.234 
ELEV  6950 


COEFFICIENT  OF 

deterhination  =  o.gse 


rreflRs) 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DUFWTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURflTJON  FREOUENCT  CURVES  FOR  1940  -  196>4 
GRIZZLET  FLRT  STATION  BIO  36U9  0 

EL  OORflOO      COUNTY 

SEC  15,T09N,R13E. MOUNT  DIR8L0  BOSE  PNO  MERIOIRN 
LOT  38.637  LONG  120. 52U 
ELEV  38S5 


COEFFICIENT  OF 
QETERMlNnTlON  = 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ONflLYSlS  OF  DflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19»il  -  1957 
MENDOTA  INNH  STATION  BOO  5526  0 

FRESNO         COUNTY 

SEC  2S.T13S,RlilE, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.773  LONG  120.386 
ELEV  172 


COEFFICIENT  OF 
DETERMlNflTION  =  1.000 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941  -  197H 
FLORENCE  LAKE  STATION  B70  3093  0 

FRESNO         COUNTY 

SEC  36, T07S,R27E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  ^eRIDIAN 
LAT  37.2714  LONG  118.9714 
ELEV  73145 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.986 


NOTE I    THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  Ml N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE    MI   DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1951 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP   STATION  B70  3261  0 
FRESNO         COUNTY 

SEC  07, T11S,R21E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.983  LONG  119.717 
ELEV  1410 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =1.000 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURRTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  19<J2  -  197>i 
HUNTINGTON  LAKE         STATION  B70  4176  0 
FRESNO         COUNTY 

SEC  15. T08S.R25E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.229  LONG  119.219 
ELEV  7020 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 
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°CCOBfle, 


"Nee 


f&lfls; 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
COALINGA  ISE  STATION  COO  1867  0 

FRESNO  COUNTY 

SEC  04. T21S,R15E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.128  LONG  120.344 
'  '  •  ELEV  663 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  111  DISTRIBUTION 
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JNTENSITT  OUfWTlON  FfEOUENCT  CURVES  FOR  1903  -  197S 
FRESNO  fr  NHS  STRTION  COO  3257  0 

FRESNO         COUNTY 

SEC  30, T13S.R21E, MOUNT  DIOBLO  BflSE  AND  MERIDIAN 
LflT  36.770  LONG  119.717 
ELEV  331 


COEFFICIENT  OF 
DETEHMlNflTION  =  0.993 


NOTEi  T«SE  CURVES  REPRESENT 
fiNfiLtSIS  OF  DflTfl  OURflTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BfiSED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1951  -  1971 
BALCH  FOHER  HOUSE        STRTION  ClO  IW  0 
FRESNO         COUNTY 

SEC  12,T12S.R26E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  hCRlDlAN 
LRT  36.909  LONG  119.088 
ELEV  1720 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1951  -  197^ 
FINE  FLHT  DfiM  STRTION  CIO  6896  0 

FRESNO         COUNTY 

SEC  02. Tl'iS.flailE, MOUNT  OlflBLO  BASE  fiNO  MERIDIAN 
LflT  36.832  LONG  119.324 
ELEV  615 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  ThCSE  CURVES  REPRESENT 
ONOLYSIS  OF  OfiTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1957 
PARKFIELO  8  NNW         STATION  C70  6708  0 
FRESNO  COUNTY 

SEC  08, T22S.R14E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.017  LONG  120.483 
ELEV  2640 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 
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NOTE:  THESE  CURVES  REFRESeNT 
ANflLYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREOUENCT  CURVES  F8R  1940  -  197U 
STCWT  GORGE  RESERVOIR    STATION  030  8587  0 
GLENN  COlfJTT 

SEC  16. T20N,R06H. MOUNT  OIHBLO  BflSE  AND  MERIOIAN 
LAT  39.583  LONG  122.533 
ELEV  770 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941  -  1973 
HOOPA  STATION  piiO  4082  0 

HUMBOLDT       COUNTY 

SEC  25, T08N,R04E, HUMBOLDT  BflSE  AND  MERIDIAN 
LflT  41.050  LONG  123.667 
ELEV  350 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.926 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DUflflTION  FReOUENCT  CURVES  FOR  1901  -  1975 
EUREKA  NWS  STATION  F60  2907  0 

HUMBOLDT        CeUNTT 

SEC  22. T05N.R01W. HUMBOLDT  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  40.800  LONG  124.167 
ELEV  43 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1944  -  1974 
KNEELAND  lOSSE  STATION  F60  4587  0 

HUMBOLDT        COUNTY 

SEC  13. T03N.R02E. HUMBOLDT  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  40.633  LONG  123.900 
ELEV  2356 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURfiTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  197U 
MIRflNOfl  SPENGLER  RANCH   STATION  F60  5713  0 
HUMBOLDT        COUNTT 

SEC  19, TOSS, ROUE, HUMBOLDT  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  1*0.200  LONG  123.767 
ELEV  400 


COEFFICIENT  OF 
QETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1942 
EL  CENTRO  2SSW  STATION  X23  2713  0 

IMPERIAL        COUNTY 


LAT  32.767  LONG  115.567 
ELEV  -30 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUnOTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  195H  -  1975 
BISHOP  flP  NHS  STATION  H03  822  0 

INTO  COUNTY 

SEC  5,T07S,R33E.M0UNT  OlflBLO  BRSE  AND  MERIDIAN 
LOT  37.366  LONG  118.006 
ELEV  4108 


COEFFICIENT  OF 
DETERMlrWTION  =  0.988 
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NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DUFIATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1903  -  1974 
INDEPENDENCE  STATION  H03  4232  0 

INYO  COUNTY 

SEC  18, T13S,R35E. MOUNT  DIABLO  BRSE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.890  LONG  118.206 
ELEV  3950 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0. 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  0F  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1941  -  1974 
LONEPINE  COTTONWOOD  P  H  STATION  W03  5067  0 
INTO  COUNTY 

SEC  23. T17S,R36E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.480  LONG  118.050 
Q-EV  3850 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  Ml N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1939  -  1975 
BAKERSFIELD  AP  NWS      STATION  COO  443  0 
KERN  COUNTY 

SEC  02, T29S.R27E. MOUNT  DIRBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.429  LONG  119.042 
ELEV  494 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSJTY  OURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19m  -  1974 
LOST  HILLS  STRTION  COO  5151  0 

KERN  COUNTY 

SEC  35,Ta6S,R21E.M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.617  LONG  119.765 
ELEV  285 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1964  -  1968 
SAN  EMIGDIO  RANCH        STATION  COO  7753  0 
KERN  COUNTY 

SEC  36,T11N.R22W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.996  LONG  119.183 
ELEV  1450 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OUBflTION  FREOUENCT  CURVES  FOB   196U  -   1968 
t#1EELER  RIOGE  STflTICJN  COO  9614  80 

KERN  COUNTY 

SEC  26,TllN,R20W.SflN  BERNflHOINO  BASE  AND  ^ERIOIflN 
LOT  34.967  LONG  118.950 
ELEV   1675 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINflTION  =0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPBE3ENT 
flNflLTSlS  OF  OflTfl  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
T   J  J  J  J  L  '  L'  I  '  1  '  I'l  '  ' 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
GLENNVILLE  FULTON  R.S.   STATION  C40  3465  0 
KERN  COUNTY 

SEC  25, T25S,R30E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.724  LONG  118.702 
ELEV  3140 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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60 


10  12   16  20 


X 


I 


INTENSITY  OURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1954  -  1975 
ISHBELLfl  QRM  STATION  C50  4303  0 

KERN  COUNTY 

SEC  19,T26S,R33E.M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIOIAN 
LAT  35.646  LONG  118.479 
aEV  2660 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
WELDON  1  WSW  STATION  C50  9512  0 

KERN  COUNTY 

SEC  23. T26S.R34E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.667  LONG  118.300 
ELEV  2680 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -+-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITY  OURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19m  -  1974 
LORfllNE  STPTION  C60  5098  0 

KERN  COUNTY 

SEC  21.T3OS,R33E.M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIOIRN 
LflT  35.335  LONG  118.480 
ELEV  2720 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1964  -  197U 
TEHRCHAPI  NO  1  STATION  C60  8826  1 

KERN  COUNTY 

SEC  28. T32S,R33E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  35.112  LONG  118.448 
ELEV  4150 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


"r  'i 


-\ 1  J  lll'I'I'IM'l 

5   6  7  8  910  12   16  20 


MINUTES  -+-  HOURS 
DURATION 


62 


50- 

30- 


INTEN31TT  OURRTIQN  FREQUENCY  CURVES  FOR  1964 
TEHflCHflFl  NO  2  STATION  C60  9826  2 

KERN  COUNTY 


SEC  35,T12N.R15W.3flN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  35.092  LONG  118.4148 
ELEV  4700 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1964  -  1974 
TEHACHAPI  NO  4  STATION  C60  8826  4 

KERN  COUNTY 

SEC  01,T11N,R15H,SAN  BERNflnOINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.075  LONG  118.424 
ELEV  5100 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.983 


0.6- 
O.S- 
0.1*-^ 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  OUBflTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1963  -  19714 
TEHflCHflPI  NO  6  STATION  C60  8826  6 

KERN  COUNTY 

SEC  la.TUN.RlUW.SflN  BERNflRDINQ  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.064  LONG  118.417 
ELEV  5000 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.985 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1964  -  1974 
TEHACHAPI  NO  9  STATION  C60  8826  9 

KERN  COUNTY 

SEC  11.T11N.R15H.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.060  LONG  118.439 
ELEV  5500 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.970 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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JNTENSJTir  OURHTION  FFIEOUENCT  CURVES  FOR   1964  -   19711 
TEHflCHflPI   NO  12  STATION  C60  8826  12 

KERN  COUNTY 

SEC  02,TnN.R15W.SRN  BERNflROINO  BASE  RNO  MERIDIAN 
LAT  35.071   LONG   H8.ilil7 
ELEV  5500 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE-.  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  11]  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1961*  -  1974 
TEHACHAPI  NO  13         STATION  C60  8826  13 
KERN  COUNTY 

SEC  02.T11N,R15W.3AN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.079  LONG  118.447 
ELEV  5200 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  r  0.973 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  111  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  0UR9TI0N  FREQUENCT  CURVES  FOR  1962 
TEHflCHfiPI  NO  16         STfiTION  C60  8826  16 
KERN  COUNTY 
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SeC  04.TllN.R15H,SflN  BERNfiRDINO  6RSE  flNO  MERIOIflN 
LflT  35.071  LONG  118.U83 
ELEV  6300 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINBTION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLYSIS  OF  DPTfl  DURRTIONS 
OF  5  Ml N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1964  -  1974 
TEHACHAPI  NO  18         STATION  C60  8826  18 
KERN  COUNTY 

SEC  lO.TllN.RlSW.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  35.057  LONG  119.461 
ELEV  6100 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.967 


S^S^wcr 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  111  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  19614  -   197U 
TEHflCHflPI    NO  20  STATION  C60  6826  20 

KERN  COUNTT 

SEC   m.TllN.RlSW.SfiN  BERNRROINO  BR3E  RND  MERIDIAN 
LflT  35.044  LONG   118.438 
ELEV  6150 


COEFFICIENT  OF 
DETEBMINHTION  =  0.979 
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NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLTSIS  OF  ORTfl  DURRTIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BRSEO  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1965  -  1974 
TEHflCHRPI  NO  26         STRTION  C60  8826  26 
KERN  COUNTT 

SEC  31,TllN.R14W.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LOT  35.093  LONG  118.411 
ELEV  4400 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSirr  OURHTION  FftOUENCT  CURVES  FOR  1965  -  197U 
TEHflCHflPI  NO  28         STATION  C60  8826  28 
KERN  COUNTY 

SEC  23, T32S.R32E. MOUNT  OlflBLO  BfiSE  9N0  MERIDIAN 
LflT  35.130  LONG  118.414 

ELEv  moo 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.387 


NOTE-.  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1965  -  1974 
TEHACHAPI  NO  30         STATION  C60  8826  30 
KERN  COUNTY 

SEC  26, T32S,R32E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.111  LONG  118.404 
ELEV  4150 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.393 


NOTE.  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  111  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1963  -  197U 
MC  KITTRICK  FIRE  STATION  STATION  C70  5480  I 
KERN  COUNTT 

SEC  21. T30S.R22E. MOUNT  OlflBLO  BASE  ANO  MERIDIAN 
LAT  35.306  LONG  119.622 
ELEV  1051 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
1      J   I  I  I  I  '  I  '  1 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  ISUO  -  1974 
TRFT  STATION  C70  8752  0 

KERN  COUNTY 

SEC  14. T32S.R23E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.142  LONG  119.465 
ELEV  1025 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DUnflTlON  FREOUENCT  CURVES  FOR  1960  -  1974 
BORON  STATION  W26  979  0 

KERN  COUNTY 

SEC  31.TllN.R07H,3nN  BERNHROINe  BASE  RNO  MERIDIAN 
LOT  35.000  LONG  117.650 
ELEV  2<45S 


COEFFICIENT  OF 
DETEHMINflTION  =  0.99U 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNBLYSlS  OF  DfiTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATJON  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941  -  1974 
CORCORAN  STATION  COO  2012  0 

KINGS  COUNTY 

SEC  15,T21S,R22E. MOUNT  OIA8L0  BASE  ANO  MERIDIAN 
LAT  36.098  LONG  119.581 
ELEV  200 


COEFFICIENT  OF 

DETERMINATION  = 


NOTE;  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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1NTEN3ITT  OURflTlON  FREOUENCT  CURVES  FOR  1941 
aEflR  LPKE  STRTiew  f)80  1806  0 

LflKE  CeUNTT 


SEC  2O.T13N.R07W.M0UNT  0IR8L0  BASE  RNO  MEHlDlflN 
LflT  38.967  LONG  122.650 
ELEV  1320 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINflTION  =  0.999 


NOTE:    THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLTSIS  OF   DfiTfl  OURRTIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE   HI   DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19UIJ  -  1971* 
HOPLBNO  8  NE  STATION  A80  M097  0 

LAKE  COUNTY 

SEC  32. T14N.R10H. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.017  LONG  123.000 
ELEV  25 10 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUftflTlON  FREOUENCT  CURVES  FOR  1957  -  197U 
MflMNKE  STATION  flSO  5258  0 

LflKE  COUNTY 

SEC  30. T12N.R08W. MOUNT  OIRBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  38.850  LONG  122.783 
ELEV  2380 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE-.  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  196M  -  1973 
MORGAN  VALLEY  STATION  A80  5858  1 

LAKE  COUNTY 

SEC  13,T12N,R06H. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIOlflN 
LAT  38.886  LONG  122.175 
ELEV  2U15 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEM3irr  OUfWTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -   197U 
BIEBER  STflTION  fllO  731  0 

LflSSEN  coumr 

SEC  23, T38N,n07E. MOUNT  DIABLO  BflSE  AND  MERIOIflN 
LHT  HI. 122  LONG  121.140 
ELEV  4130 


COEFFICIENT  OF 
DETEHMINflTION  =  0.997 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNflLTSIS  OF  DfiTfl  DURPTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BfiSED  UPON 
PEflRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  OURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1962  -  197S 
ALMflNOfi  SM  4  STflTION  flSO  128  28 

LflSSEN         COUMTT 

■'  SEC  02, T28N, ROSE. MOUNT  DIABLO  BflSE  AND  MERIDIAN 
•  '■  '  LflT  40.317  LONG  121.053 

ELEV  5120 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANflLTSIS  OF  DflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEflRSON  TTPE  111  OISTRIBUTION 

5     678910121620^ 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 
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INTEN3ITT  OUBflTION  FHEOUENCT  CURVES  FOR   1962  -   J 975 
flLMflNOR     HH  M  STRTION  flSO   128  142 

LflSSEN  COUNTY 

SEC  36, T29N,n09e, MOUNT  DIABLO  BflSE  AND  MERIOIPN 
LflT  40.328  LONG  120.925 
ELEV  5240 


COEFFICIENT  OF 
OETEflMINnTlON  =  0.992 


ffflRSJ 


NOTE;  THESE  CURVES  REPRESENT 
ONflLTSIS  OF  DflTfl  DURfiTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UPON 
PERRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1962  -  1975 
RLnnNOR  UN  6  STATION  R50  128  >M 

LflSSEN         COUNTY 
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SEC  32, T29N,R09E. MOUNT  DIOBLO  BflSE  flNO  MERIDIAN 

LOT  40.333  LONG  120.994 

ELEV  5200 

COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.987 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANflLTSIS  OF  DATA  OURflTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -»-  HOURS 
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INTEN31TT  DUflfiTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1941  -  1953 
HESTHOOO  STATION  flSO  9599  0 

LRSSEN         COUNTT 

SEC  07, T28N, ROSE, MOUNT  OlflBLO  BASE  AND  MEfllOIfIN 
LOT  ^0.301  LONG  121.005 
ELEV  5080 


COEFFICIENT  OF 
DETERHINflTION  =  0.997 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANflLTSlS  OF  DRTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN31TT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1945  -  1974 
TERMO  STATION  020  8873  0 

LflSSEN        COUNTT 

SEC  25, T35N,R13E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LOT  40.867  LONG  120.450 
ELEV  5300 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
-J   I   1  1  I  I  •  I  '  I  '  1  '  1  ■  I  '  '  '  '  I "  ■  ■  I  'Ml 
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INTEN3ITT  OUflflTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1910  -  ISTU 
SUSfWVILLE  IHNU  STflTION  GVO  8703  0 

LflSSEN  COUNTY 

SEC  3J.T30N.R12E. MOUNT  OlflBLO  BflSE  AND  MEfllDlflN 
LflT  H0.1433  LONG  120.667 
ELEV  4555 


COEFFICIENT  OF 
DETEHMINflTION  =  0.993 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLYSlS  OF  DflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  197U 
MILFORO  LAUFMAN  RS      STATION  G60  5623  0 
LASSEN         COUNTY 

sec  01. T26N,niUE. MOUNT  DIABLO  BASE  ANO  MERIDIAN 
LAT  iiO.133  LONG  120.350 
ELEV  U860 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  S  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURflTlON  FREQUENCT  CURVES  FOR  19U0  -  197U 
SflN  JOROUIN  EXF  RANGE    STATION  B70  7817  0 
MADERA         CeUNTT 

SEC  06,T10S,R21E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.031  LONG  119.728 
ELEV  1100 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.939 


NOTE-.  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 

TJl 


10 


20 


■    ■■^     ■     ■   i     ■    i 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURATION 


50- 

nty- 

30- 
^   20- 

E 

r) 
o 

^  icH 

28.0: 

gB.O^ 
zS.O- 

;i:i».o^ 


52.0- 


iti.od 

0. 

0.6- 
0.5- 
0.1*^ 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1906  -  1926 
POINT  REYES  STATION  ElO  7027  0 

MARIN  COUNTY 

SEC  2H,T02N,R11W, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.995  LONG  123.017 
ELEV  510 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  OURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1958  -  1975 
MILL  VflLLET  STATION  E20  5W7  0 

MflRlN  COUNTY 


LOT  37.904  LONG  122.526 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLYSlS  OF  DflTP  DURATIONS 
OF  5  Ml N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
MT  TAMALPAIS  2  SH        STATION  E20  5996  0 
MfifllN  COUNTY 


LAT  37.900  LONG  122.600 
ELEV  1480 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


"^T 


MINUTCS  -K-  HOURS 
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INTENSITY  DURRTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1905 
MT  TflMHLFfllS  STATION  E20  5998  0 

MflRIN  COUNTY 


LflT  37.917  LONG  122.583 
ELEV  2600 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINflTION  =  0.999 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANAL YS IS  OF  OATR  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  19H3  -  1974 
NOVATO  8HNH  STATION  E20  6290  0 

MARIN  COUNTY 

SEC  24, TD4N.R08H. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.133  LONG  122.717 
ELEV  350 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DUflflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1958  -  1975 
NOVflTO  STRTION  E20  6290  1 

MRRIN  COUNH 


LflT  38.109  LONG  122.570 
ELEV  20 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE;  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLTSIS  OF  DRTfl  OUflflTIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BRSED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSlTT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1958  -  1975 
SAN  ANSELMO  STATION  E20  7707  0 

MRRIN  COUNTT 


LflT  37.975  LONG  122.021 
ELEV  45 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.99H 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLTSIS  OF  DflTfl  DUHflTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEflRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEfOITT  DUIWTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  196H  -  1973 
HOOOflCHE  STHTION  F90  9770  21 

HRRIN  COUNTY 

SEC  le.TOZN, ROTH. MOUNT  OlflBLO  BASE  HNO  MERIOIflN 
LHT  38.011  LONG  122.651 
ELEV  350 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINflTION  =  0.997 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLYSIS  OF  OflTR  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1931  -  1970 
PCTON  ESCONDIOQ      2615TflTI0N  U03  14  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  30.T05N.R13W.3PN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  34.429  LONG  118.275 
,  .  ELEV  2920 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINflTION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  OURflTION  FREQUENCY  CURVES  FQR  1932  -  1969 
BOUQUET  CHNTON  STATION  U03  1013  15 

LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  21,T06N,RliiW,SflN  BERNflRQINQ  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.592  LONG  118.369 
ELEV  3100 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  1969 
CASTIHC  PATROL  STA    451STATI0N  UD3  1562  11 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  01.T04N.R17W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.464  LONG  118.616 
ELEV  1066 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1956  -  1971 
ELIZABETH  LAKE        128STflTI0N  U03  2735  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  15.T06N.R16H.3fiN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LHT  34.608  LONG  118.560 
ELEV  2075 


COEFFICIENT  OF 

DETERMINATION  =  0.991 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


-1 1   I  I  I  I  '  I  '  1  '  I  '  I'l  '  '  '  •  1  "  "I  '  I  '  1 

5   6  7  8  9  10  12    16  20     30   40  50  1 


10  12    16  20  24 


MINUTES  -f-  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
NEWHALL  RANGER  STATION   STATION  U03  G164  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 


LAT  34.370  LONG  118.S13 
ELEV  1340 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTION  FREQUENCT  CURVES  FQR  1940  -  1975 
SflNBURG  NWS  STATION  U03  7736  0 

LOS  PNGELES     COUNTY 
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SEC  31,T0SN.R17W.SftN  BERNARDINO  BASE  AND  HERIDIAN 
LPT  34.750  LONG  118.733 
ELEV  4517 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
or  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1943 
TUJUNGA  MILL  CREEK  470   STATION  U03  9049  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 
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SEC  36,T04N.R12W.3AN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.388  LONG  118.090 
ELEV  4650 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.987 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURflTIQN  FREQUENCT  CURVES  FOR  1935 
LECHUZfl  PATROL  STfl    352STflTI0N  UOH  14867  0 
LOS  ANGELES     COUNTT 


SEC  16.T013.R19W.SHN  BERNflROINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LHT  34.078  LONG  118.880 
ELEV  1600 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1931  -  1971 
TQPANGA  FAT  STA        6STATI0N  U04  8967  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 
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SEC  18,T01S,R16W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.083  LONG  118.599 
ELEV  745 


^I^OUi 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


[ENCY 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941  -  1971 
RLISO  CANTON  FCHHG       STATION  UOS  115  0 
LOS  ANGELES     COUNTT 

SEC  28,T03N.R16W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  34.315  LONG  118.390 
ELEV  23G7 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1928 
BAILEY  DEBRIS  DAM     179STATI0N  UOS  431  1 
LOS  ANGELES     COUNTY 


LAT  34.124  LONG  118.061 
ELEV  1180 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURHTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1929  -  1972 
BEL  flIR  HOTEL         lOSTflTION  U05  619  0 
LOS  RNGELES     COUNTY 

SEC  15.T01S.R15W.SflN  BERNfiROINO  BASE  AND  MERIQIRN 
LHT  34.096  LONG  118.mi5 
ELEV  540 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINRTION  =  1.000 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1946  -  1974 
BIRMINGTON  GEN  HQSF      STATION  U05  818  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 


_  20-1 
O 

^  loH 

{29.CH 
z5.0^ 

t:;4.o^ 

.3.0- 


LAT  34.189  LONG  118.507 
ELEV  724 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


MINUTES  -+-   HOURS 
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INTENSITY  DURfiTION  FREQUENCT  CURVES  F0R  1929 
BRHNO  PARK  ElOSTflTION  U05  1013  51 

LOS  PNGELES     COUNTY 


LHT  31.188  LONG  118.273 
ELEV  1250 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINHTION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNPLTSIS  OF  OflTR  DURRTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
FERRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  OURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1934  -  1968 
BRIGG3  TERRflCE        373STflTI0N  UOS  1090  11 
LOS  fiNGELES     COUNTY 

SEC  22.T02N,R13W.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.238  LONG  118.225 
ELEV  2225 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DRTR  DURRTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BRSED  UPON 
PERRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -4-  HOURS 
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88 


INTENSITY  DUROTIQN  FREQUENCY  CURVES  FOR  19140  -  197U 
BURBflNK  VRLLET  PUMP      STATION  U05  1194  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC   g.TOlN.RlHW.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.186  LONG  118.348 
ELEV  655 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


I  '  I'l 


MINUTES  -+-   HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1946  -  1974 
CHHTSWORTH  RESERVOIR  23  STATION  U05  1682  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  25.T02N.R17W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  34.226  LONG  118.6D4 
ELEV  912 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.99D 


T^^oif/v 


'flfA/Cf 


'^^flRS) 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FSR  1938 
CHflTSWQRTH  FflT  STfl    259STflTIQN  U05  1682  11 
LOS  PNGELES     COUNTY 


LflT  34.278  LONG  118.6014 
ELEV  125U 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


MINUTES  -+-   HOURS 
DURflTIQN 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1929 
CLEAR  CREEK  SCHOOL     47STflTI0N  U05  1798  11 
LOS  ANGELES     COUNTY 
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LAY  34.278  LONG  118.171 
ELEV  3200 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.99S 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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DURflTIQN 
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INTENSITT  DURflTION  FREQUENCY  CURVES  F0R  1933  -  1968 
CQGSWELL  DHM  334STflTJQN  U05  1883  0 

LQS  RNGELES     COUNTY 

SEC  19.T0aW.R10W.SRN  BERNflROINO  BASE  AND  MERIOIflN 
LRT  3U.2U3  LONG  117.960 
ELEV  2330 

COEFFICIENT  OF 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLYSIS  OF  OflTfl  OJRRTIQNS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1927  -  1971 
COLBYS  53STATI0N  UD5  1896  0 

LOS  RNGELES     COUNTY 

SEC  35,TD3N.R12W.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.30D  LONG  118.111 
ELEV  3675 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURRTION  FREQUENCT  CURVES  E3R  1956  -  1969 
COVINfl-GRIFFITH       107STRTI0N  U05  2089  3 
LOS  ANGELES     COUNTY 
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LflT  34.070  LONG  117.816 
ELEV  975 


COEFFICIENT  OF 
OETEOMINflTION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLYSIS  OF  OPTR  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PERRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  OURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1936  -  1971 
CRYSTRL  LRKE         283STflTI0N  U05  2198  0 
LOS  RNGELES     COUNTY 

SEC  29,T03N.R09W,SflN  BERNARDINO  BASE  RND  MERIDIAN 
LAT  34.316  LONG  117.841 
ELEV  5370 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.982 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DRTR  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  OISED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURHTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1939  -  1971 
EL  MONTE  FIRE  STATION  lOBSTflTION  U05  2779  1 
LOS  ANGELES     COUNTY 


LflT  34.058  LONG  118.041 
ELEV  275 


COEFFICIENT  OF 
QETERMINHTION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNHLYSIS  OF  OflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1935 
EL  3EREN0  380STAT10N  U05  2801  0 

LOS  ANGELES     COUNTY 


LflT  34.081  LONG  118.181 
ELEV  525 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  QURHTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1931 
FLINT  RIDGE  280STHTI0N  U05  3091  0 

LOS  ANGELES     COUNTY 


LOT  34.183  LONG  118.196 
ELEV  1345 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =:  0.996 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNflLTSIS  OF  DflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1931  -  1954 
GRIFFITH  PARK  NUR     257STATI0N  U05  3663  3 
LOS  ANGELES     COUNTY 


LAT  34.122  LONG  118.284 
ELEV  850 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1933  -  1968 
HHIhCS  CANTON  UPPER   367STfiTI0N  U05  3704  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  09.T02N.R13W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.272  LONG  118.252 
ELEV  3450 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1943  -  1974 
HANSEN  DAM  STATION  U05  3751  0 

LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  12.T02N.R15W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.269  LONG  118.399 
ELEV  UIO 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.981 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
0  i-i  OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 

~i     1 — r~r 


'i  '  'i 


12 


16     20 


10    12        16     20    24 


MINUTES   -♦-  HOURS 
DURATION 


95 


50- 
40^ 


^  .OH 

^8.0- 
z5.0- 
3.0- 


>- 


CD 


2.0- 


i;i.o- 
o.&^ 

0.6- 
0.5^ 
0.14- 


INTENSITY  OURflTION  FFIEQUENCT  CURVES  FOR  1930  -  1971 
HENNINGER  FLATS       235STflTI0N  U05  3910  0 
LOS  flNGELES     COUNTT 

SEC  Ol.TOlN.Riaw.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  3^.19^  LONG  118.088 
ELEV  3550 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FFIEQUENCT  CURVES  FOR  1927  -  1968 
HOGEES  eOSTATION  U05  4017  0 

LOS  ANGELES     COUNTT 

SEC  33.T02N.R11W.3AN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.208  LONG  118.033 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  111  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUBflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1958  -  1974 
HOLIDHT  HILL  STATION  U05  4021  15 

LOS  HNGELES     COUNTY 


LflT  34.357  LONG  117.681 
ELEV  8150 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINflTION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ONflLYSIS  OF  ORTR  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


TT 


' "i  ■  'i 


MINUTES  -4-  HOURS 
DURATION 


50- 
30- 

^  20- 
E 

ID 
O 

56.0^ 
z5.0- 

t:;4.o^ 


;i.o- 

0.8^ 

0.6- 
0.5^ 
0.4- 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1956  -  1969 
LA  HOBRfl  HEIGHTS     1088STPTI0N  U05  4659  31 
LOS  ANGELES     COUNTY 


LAT  33.948  LONG  117.964 
ELEV  445 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DUBflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1932  -  1971 
LOOM  IS  RANCH  54STflTI0N  U05  5098  11 

LOS  PNGELES     COUNTT 

SEC  22,T03N,RllM.SflN  BERNflROINO  BHSE  fiNO  MERIOIRN 
LOT  34.348  LONG  118.048 
ELEV  4300 


COEFFICIENT  OF 
DETERHlNflTION  =  0.999 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNflLTSIS  OF  DfiTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1931  -  1971 
LOS  ANGELES  CO  SUR    291STATI0N  U05  5111  3 
LOS  ANGELES     COUNTT 

SEC  33.T02S.R13H.SAN  BERNARDINO  BHSE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.949  LONG  118.255 
ELEV  121 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1930  -  1971 
LOS  ANGELES  HANCOCK   213STATI0N  U05  5111  17 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  ai.TOlS.RlUH.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.065  LONG  118.360 
ELEV  175 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


■■^   •  -^   •  4     ■    d 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1949  -  1975 
LOS  ANGELES  AIRPORT  734  STATION  U05  5114  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  06,T03S,R14W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
"    '  LAT  33.942  LONG  118.386 

ELEV  105 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


3^c 


NOTEi    THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE   III   DISTRIBUTION 
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INTENSITT  0UB0T13N  FREQUENCT  CURVES  FOR  1898  -  1975 
LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER  STRTION  U05  5115  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  27.T013.R13W.SflN  BERNAROINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  3^.0S3  LONG  118.237 
ELEV  270 


COEFFICIENT  OF 
CETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  II!  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1929  -  1950 
MONROVIA  FALLS        1503TATI0N  U05  5781  5 
LOS  ANGELES     COUNTY 


LAT  34.185  LONG  117.987 
ELEV  1800 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1933  -  1968 
MT  WILSON  338STRTI0N  U05  6006  0 

LOS  ANGELES     COUNTT 

SEC  30.T02N.RllW.3flN  BERNRROINO  BRSE  RNO  MERIDIAN 

LRT  3^.^^7  long  us.oee 

ELEV  5709 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLTSIS  OF  DRTR  DURRTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1928  -  1971 
OPIDS  CAMP  57STATI0N  U05  6465  0 

LOS  ANGELES     COUNTT 

SEC  14.T02N,R12W.3AN  BERNARDINO  BRSE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.255  LONG  118.094 
ELEV  4250 


^«fOtt/ 


Her 


COEFFICIENT  OF 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DRTR  DURRTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DUflRTIQN  FREQUENCT  CURVES  FOR  1931    -   1971 
FflCOIMfl  DflM  33STflTI0N  U05  6602  0 

LOS  fiNGELES  COUNTY 

SEC  24.T03N.R15W.SflN  BERNflRDINO  BASE  AND  MERIOIfiN 
LHT   34.330  LONG   118.339 
ELEV   1500 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINRTION  =  0.989 


NOTE I    THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLYSIS  OF  OfiTfl  OURfiTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSEO  UPON 
PEARSON   TYPE    III    DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1931  -  1969 
PflSADINfl  CAL  TEC      303STATI0N  U05  6719  2 
LOS  ANGELES     COUNTY 


LAY  34.137  LONG  118.124 
ELEV  795 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  -   0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  QF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1953  -  1971 
FU0DING3T0NE  OflM      96STflTI0N  UOS  7160  1 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  15.T01S.R09W.3flN  BERNARD I NO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAY  34.091  LONG  117.806 
ELEV  1030 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DAY A  OURAY IONS 
OF  5  MIN  YO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  YTFE  II!  DISYRIBUYION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19U1 
PUENYE  HILLS         201SYAYI0N  U05  7161  6 
LOS  ANGELES     COUNYY 


LAY  33.994  LONG  117.990 
ELEV  860 


COEFFICIENY  OF 
DEYERMINAYION  =  0.999 


NOYEi  YHESE  CURVES  REPRE3ENY 
ANALYSIS  OF  DAY A  OURAY  IONS 
OF  5  MIN  YO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  YTPE  III  DISYRIBUYION 
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MINUTES  -t-  HOURS 
DURRTION 
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INTeNSITY  QURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1927  -  1968 
ROGERS  CANTON         70STflTI0N  U05  7530  0 
LOS  HNGELES     COUNTY 

SEC  26.T01N.R10W.3FIN  BERNflRDINQ  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  3^.163  LONG  117.902 
ELEV  790 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  8ASE0  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1926  -  1969 
SAN  GABRIEL  DAM       425STATI0N  U05  7779  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  Q6.T01N.R09W,SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.205  LONG  117.861 
ELEV  1481 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1946  -  1974 
SflNTE  FE  OflM  STPTION  U05  7936  0 

LOS  PNGELES     COUNTY 

SEC  06.T01S.R10W.SflN  BERNARDINO  BASE  PNO  MERIDIAN 
LAT  34.118  LONG  117.973 
ELEV  427 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1946  -  1974 
SEPULVEOA  DAM  465       STATION  U05  9092  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  17.T01N.R15W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.169  LONG  118.470 
ELEV  740 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


^T^?^/v 


^CCOftft, 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1938 
SIGNAL  HILL  1415STPTIQN  U05  8230  0 

LOS  RNGELES     COUNTT 


LOT  33.799  LONG  118.167 
ELEV  100 


COEFFICIENT  OF 
DETEflmNflTION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLTSIS  OF  OflTfl  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1939  -  1968 
SPRDRA  PRC  COL       356STRT10N  UOS  8436  0 
LOS  ANGELES     COUNTT 

SEC  27.T013.R09W.3AN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.050  LONG  117.817 
ELEV  713 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUBflTION  FFIEQUENCT  CURVES  FOR   1934  -   1968 
TflNBflRK  FLATS  158STRTI0N  U05  8783  51 

LOS  RNGELES  COUNTY 

SEC  06.T01N.R08W.3flN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.306  LONG   U7.761 
ELEV  2750 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1938  -  1970 
UPPER  FRANKLIN  RES     11 STAT I  ON  U05  9165  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  36.T01N.R15W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.121  LONG  118.411 


COEFFICI 

DETERMIN 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


I  JIJI'l'l'l'l'i''''l'"'l'l'l — I — >— T — '—I ' — T 

6  7  8  9 10  12   16  20     30   40  50  1  2      3    4      6 


8   10  12   16  20 


nr 


MINUTES  -+-  HOURS 
DURATION 


107 


50- 


ao- 


zS.o- 


0.8^ 

o.e- 
o.u- 


INTENSITY  OJRflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1931 
VAN  NUTS  ISSTRTION  U05  9260  0 

LOS  ANGELES     COUNTT 


LflT  34.180  LONG  118.451 
ELEV  695 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANAL rs IS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOB  1938  -  1969 
WATERMAN  GD  STA       52STATI0N  U05  9464  1 
LOS  ANGELES     COUNTY 


LAT  34.266  LONG  118.143 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUfWTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1926  -  1971 
BIG  PINES  REC  CEN      83STflTI0N  W28  779  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  02.T03N.R08W,SRN  BERNfiROINO  BASE  flNO  MERIDIRN 
LflT  34.380  LONG  117.691 
ELEV  6860 


COEFFICIENT  OF 
QETERMINflTION  =  1.000 


Ei  THESE  CURVES  REPRESENT 
ILYSIS  OF  DflTfl  DURATIONS 
5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
IRSON  TYPE  in  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
PRLMDRLE  STATION  W26  6624  0 

LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  19.T06N.R11W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.588  LONG  118.092 
ELEV  2595 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURRTigN  FRCOUENCT  CURVES  FOR  1928  -  1971 
CLflRMONT  PRMONfl  CQL    92STflTI0N  TOl  1779  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  10,T01S.R08H.SflN  BERNflflOlNO  BASE  AND  MERIOIRN 
LRT  34.097  LONG  117.709 
ELEV  1201 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19142  -  197H 
DIAMOND  BAR  H  C  -  18     STATION  YOl  2432  0 
LOS  ANGELES     COUNTY 

SEC  15.T02S,R09H,3flN  BERNARDINO  BASE  AND  MEHIOIflN 
LAT  33.994  LONG  117.815 
ELEV  870 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  S  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURflTION  FREXIUENCT  CURVES  FOR  1940 
MT  BflLOT  FC8SF  STATION  TOl  5900  0 

LOS  ANGELES     COUNTY 


SEC  19.T02N.R07W,SAN  BERNARDINO  BASE  ANO  MERIOIAN 
LAT  34.236  LONG  117.659 
ELEV  4275 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.960 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1961  -  1974 
BEAR  VALLEY  STATION  B50  570  80 

MARIPOSA        COUNTY 

SEC  20. T04S.R17E. MOUNT  DIABLO  BASE  ANO  MERIDIAN 
LAT  37.567  LONG  120.117 
ELEV  2600 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1961  -  1974 
HORNITOS  USCE  STATION  B50  1 1 04  80 

MflRIFOSH       COUNTY 

SEC  17, TOSS. R16E. MOUNT  OIRBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.509  LONG  120.236 
ELEV  850 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1961  -  1974 
MARIPOSA  CDF  STATION  B50  5352  0 

MARIPOSA        COUNTY 

SEC  15. TOSS. R18E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.501  LONG  119.985 
ELEV  2100 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURfiTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
WflWONfl  RS  STATION  B50  9482  0 

MRRIPOSfl        COUNTY 


SEC  34,T04S,R21E.MaUNT  QlflBLO  BfiSE  AND  MERIDIAN 
LHT  37.550  LONG  119.650 


COEFFICIENT  OF 
OETERM I NATION  =  0.987 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941  -  1974 
YOSEMITE  N  P  STATION  B50  9855  0 

MARIPOSA       COUNTY 

SEC  20. T02S,R22E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.750  LONG  119.583 
ELEV  3985 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
~1       1   I  I  J  I  '  I  '  I 
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INTENSITT  OUnOTlON  FREQUENCT  CURVES  FOR   19140  -   19714 
CflTHflY  STfiTION  B60   1588  0 

MflRIPOSfl  COUNTY 

SEC  2i4,T06S,R17E.H0UNT  OlflBLO  BASE  AND  MERIOIfiN 
LflT   37.399  LONG   120.052 
ELEV   11425 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINflTION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANflLTSIS  OF  DOTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  SfiSEO  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1961  -  1974 
WHITE  ROCK  PRESTON      STATION  860  9639  80 
MARIPOSA       COUNTY 

SEC  07. T07S.R18E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.337  LONG  120.038 
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COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OUflflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941  -  1974 
COVELQ  R  S  STPTION  F60  2084  0 

MENDOCINO       COUNTY 

SEC  28, T23N, RUN. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.833  LONG  123. D83 
ELEV  1514 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.967 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -+-  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941  -  1974 
LAYTONVILLE  STATION  F60  4851  0 

MENDOCINO       COUNTY 

SEC   l.T21N,R15W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.700  LONG  123.483 
ELEV  1640 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.963 


"ccuRReNce 


'I'EORSJ 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DUROTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  197U 
FORT  BRflGG  STATION  F80  3161  0 

MENDOCINO       COUNTY 

SEC  06. T18N.R17W, MOUNT  DIfiBLO  BfiSE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.1W6  LONG  123.S07 
ELEV  80 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940 
WILLITS  HOWARD  R  S       STATION  F60  9685  0 
MENDOCINO       COUNTY 


<  10: 
[28.0: 

z5.0- 

iziy.o^ 

3.0- 


>- 


to 


2.0- 


;i.o- 

0.8^ 

0.6- 
0.5^ 


SEC  05, T17N,R13W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.350  LONG  123.317 
ELEV  1925 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
jJ  OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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DURfiTIQN 
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INTENSITY  OURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1973 
POINT  ARENA  STATION  F80  7009  0 

MENDOCINO      COUNTY 

SEC  ia,T12N,R17W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.917  LONG  123.700 
ELEV  122 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


"T^f* 


'^ncr 


"CCO/ 


'"fle/vi 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  197U 
YORKVILLE  STATION  F80  9851  0 

MENDOCINO      COUNTY 

SEC  08, T12N,R12W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.905  LONG  123.313 
ELEV  1120 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


"f^coflRe^ce 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNflLTSIS  OF  OfiTfl  DURATIONS 

0  1-1  OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1954  -  197U 
NAVARRO  INW  STATION  F90  6105  0 

MENDOCINO       COUNTY 

SEC  19, T15N.R15W, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.164  LONG  123.563 
ELEV  220 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINAtlON  =  0.991 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1953  -  1973 
POTTER  VALLEY  3NNW       STATION  F90  7107  0 
MENDOCINO       COUNTY 

SEC  6,T17N,R11W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.367  LONG  123.002 
ELEV  1060 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.986 
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INTENSITY  QURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1953  -  19714 
Ft3TTER  VALLEY  3SE        STATION  F90  7108  0 
MENDOCINO       COUNTY 


SEC  27.T17N.RUW. MOUNT  OlflBLQ  BASE  RND  MERIDIAN 
LflT  39.300  LONG  123.067 
ELEV  1100 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


j'?F9^N 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


I   I  I  I  I  '  I  '  I  '  I  '  I  'I  '  '  '  '  I  '  '  "I  '  1  '  I 
6  7  8  910  12   16  20     30   40  50  1 


T  'i 


MINUTES  -4-  HOURS 
DURATION 


50- 
140^ 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1938 
REDWOOD  VALLEY  STATION  F90  7351  0 

MENDOCINO       COUNTY 


SEC  9.T16N,R12W,M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.267  LONG  123.200 
ELEV  718 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 
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119 


50- 

30- 

20- 


z5.0- 


tn 


a.o- 


;=;i.o- 

0.6- 
0.5^ 

o.n- 


INTENSITY  OURfiTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1961  -  1974 
LE  GRfiND  STATION  BOO  1884  0 

MERCED         COUNTY 

SEC  17. T08S, RISE, MOUNT  DIABLO  BfiSE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.231  LONG  120.247 
ELEV  255 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANPLTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  197U 
MERCED  STATION  BOO  5535  0 

MERCED         COUNTY 

SEC  19. T07S,RmE,  MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.315  LONG  120.1470 
ELEV  168 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


I   IJJI'l'l'l'l'l''''l'"'L'l'i — '  '  '  '  '  I — """T — '"1 ' — 3 — '  I  '  I  '  L 

6  7  8  9 10  12   16  20     3D   40  50  1  2      3    li      6    8   10  12 


HT 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURATION 


120 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1950  -  1973 
PflCHECO  FfiSS  STATION  B80  6583  0 

MERCED         COUNTY 

SEC  10. T10S.R07E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.067  LONG  131.3014 
ELEV  850 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -I-  HOURS 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1960 
STAYTON  MINE  STATION  860  8517  0 

MERCED         COUNTY 

SEC  5,T12S,fl07E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.917  LONG  121.217 
ELEV  2975 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19140  -  1971 
flLTURflS  RANGER  STATION   STATION  AlO  161  0 
MODOC  COUNTY 

SEC  13.  Tii2N,R12E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  41.483  LONG  121.533 
ELEV  4365 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 
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NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 

0  iJ  OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941  -  1974 
DfiY  STATION  AlO  2306  0 

MODOC         COUNTY 

SEC  15. T39N. ROSE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  41.215  LONG  121.388 
ELEV  3650 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUnflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19140  -  1974 
BRIDGEPORT  STRTION  G90  1076  0 

MONO  COUNTY 

SEC  23. TOSN.RaUE. MOUNT  DIABLO  BfiSE  AND  MERIDIAN 
LOT  38.277  LONG  119.288 
ELEV  6560 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE;  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANflLTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  Ml N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1960  -  197ii 
SONORA  JUNCTION         STATION  G90  8355  0 
MONO  COUNTY 

SEC  21.T06N.fl23E,M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.351  LONG  119.448 
ELEV  6886 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.979 
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NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19140  -  1974 
ARROYO  SECO  STATION  020  322  0 

MONTEREY       COUNTY 

SEC  36.T19S.fl04E.M0UNT  OlflSLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.233  LONG  121.483 
ELEV  800 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


j'^OUENcr 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1971  -  1975 
CRSTROVILLE  TREAT  PL     STATION  020  1586  25 
MONTEREY       COUNTY 

SEC  29.T133,R02E.M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.767  LONG  121.767 
ELEV  13 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940 
□EL  MONTE  STATION  030  2362  0 

MONTEREY        COUNTY 


LflT  36.600  LONG  121.867 
ELEV  46 
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COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
KING  CITY  STATION  D20  4555  0 

MONTEREY        COUNTY 

SEC  08. T20S,R08E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.200  LONG  121.133 
ELEV  320 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DUBRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1971  -  1975 
LfiURELES  GRflOE  STATION  020  H836  50 

MONTEREY       COUNTY 

sec  16. T16S.R02E, MOUNT  OIRBLO  BfiSE  AND  MERIDIAN 
LftT  36.550  LONG  121.750 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNfiLYSIS  OF  DflTfl  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DUWTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1971  -  1975 
MT  TORO  STATION  020  5998  80 

MONTEREY       COUNTY 

SEC  15. TIBS. ROSE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.550  LONG  121.633 
ELEV  2370 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.95H 


^T^^cr  OF 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1971  -  1975 
FRUNEDfiLE  ECHO  VflLLET    STRTION  020  7156  50 
MONTEREY        COUNTY 


SEC  04. T 135. ROSE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  36.833  LONG  121.661 
ELEV  525 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.979 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1971  -  1975 
SALINAS  COUNTRY  CLUB     STATION  D20  7669  30 
MONTEREY        COUNTY 

SEC  03, T 143. ROSE, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.750  LONG  121.633 
ELEV  160 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.972 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  OUBflTION  FReQUENCT  CURVES  FOR  igiW  -  1974 
SLACK  CANTON  STATION  020  8276  0 

MONTERET        COUNTT 

SEC  22. T21S.R12E. MOUNT  DIABLO  BASE  ANO  MERIDIAN 
LflT  36.083  LONG  120.667 
ELEV  1730 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 
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NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  11!  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1964 
AIRFIELD  HUNTER-LEGGET   STATION  030  50  50 
MONTERET        COUNTY 


LAT  36.000  LONG  121.317 
ELEV  1040 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEflRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19U6  -  197U 
BRYSON  STATION  030  1142  0 

MONTEREY        COUNTY 

SEC  34, Tans. ROSE, MOUNT  DIRBLO  BRSE  RND  MERIDIAN 
LRT  35.800  LONG  121.083 
ELEV  925 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


O.l-j  OP 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLTSIS  OF  ORTfl  DURATIONS 

5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
LOCKWOOO  2N  STATION  D30  5017  0 

MONTEREY        COUNTY 

SEC  34, T22S. ROSE, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  35.967  LONG  121.083 
ELEV  1104 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINRTION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PERRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DUFVITION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1943  -  1973 
VflLLETON  STATION  030  9221  0 

MONTEREY        COUNTY 

SEC  32. T23S.R12E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.883  LONG  120.700 
ELEV  950 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  11!  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1971  -  1975 
CARMEL  VALLEY  ROBINSON  C  STATION  040  1534  25 
MONTEREY        COUNTY 

SEC  24, TieS.ROlE, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.533  LONG  122.800 
ELEV  125 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.975 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURfiTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  ISUl  -  1974 
LUCIfl  WILLOW  SPRINGS     STATION  D40  51814  0 
MONTERET        COUNTY 

SEC  05, T2I4S. ROSE.  MOUNT  OlflBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.883  LONG  121.H50 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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DURRTION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  ISW  -   1973 
SAINT  HELENA  7  NE       STATION  A90  76H9  0 
NAPA  COUNTY 

SEC  U.TOeN.RDSW. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.566  LONG  122.373 
ELEV  870 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


6     78910    12 


10    12        16     20 


MINUTES  -^   HOURS 
DURATION 


131 


so- 

30- 
_  20- 

az 
o 

z5.0- 


1^1.0- 
0.8^ 

0.6- 
0.5- 
O.U^ 


INTENSITT  DURfiTION  FREQUENCT  CURVES  FOB   1940  -   197U 
flTLfiS  FiOflD  STRTION  E30  372  0 

NRFfl  COUNTT 

SEC  25. T07N.R0iiH. MOUNT  0IR8L0  BfiSE  RND  MEfHOION 
LflT  38.427  LONG   122.248 
ELEV   1660 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
fiNflLYSIS  OF  DPTP  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
OfiKVILLE  4SH  STATION  E30  6354  0 

NAPA  COUNTY 

SEC  06. T06N.R05W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.383  LONG  122.467 
ELEV  1465 


COEFFICIENT  OF 
DETEFIMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
.OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURfiTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
ST  HELENA  4HSH  STATION  E30  7646  0 

NfiPfl  COUNTY 

SEC  4,T07N,R06W,M0UNT  OlflBLO  BASE  AND  fCRIDIRN 
LAT  38.500  LONG  122.533 
ELEV  1792 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.989 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
BOWMAN  DAM  STATION  A60  1018  0 

NEVADA         COUNTY 

sec  08. T18N.R12E. MOUNT  DIABLO  BASE  ANO  MERIDIAN 
LAT  39.445  LONG  120.656 
ELEV  5347 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19S1  -  197U 
GRfiSS  VOLLEY  2NNE        STATION  060  3572  0 
NEVOOfl         COUNTY 

SEC  23. TlBN.ROee, MOUNT  OIOBLO  BflSE  BND  MERIOION 
LOT  39.233  LONG  121.033 
ELEV  2710 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINOTION  =  0.995 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ONOLTSIS  OF  DOTO  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UFtJN 
PERRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19U0  -  1950 
MEVOOA  CITY  IN  STATION  060  6139  0 

NEVROO         COUNTY 

SEC  01,T16N,R09E,M0UNT  OIOBLO  BflSE  AND  MERIOIRN 
LOT  39.296  LONG  121.019 
ELEV  2840 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.99H 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ONOLTSIS  OF  DOTR  DUROTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


110  12 


■  ■  "i   ■  'd  ■  4     •    ^ 


MINUTES  -K-  HOURS 
DURfiTION 


134 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR   19111   -   1974 
SOOfi  SPRINGS  STATION  070  8332  0 

NEVfiOf)  COUNTY 

SEC  23.T17N.R14E. MOUNT  OlfiBLO  8F1SE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.326  LONG   120.367 
ELEV  6885 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.991 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19>40  -  197<i 
TRUCKEE  R  S  STATION  G70  SOUS  0 

NEVAtW         COUNTY 

SEC  10.T17N,R16E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.320  LONG  120.516 
ELEV  5995 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUeNCT  CURVES  FOR  19<13  -  1974 
BBEfl  DflM  STATION  UOS  1057  0 

ORANGE         COUNTY 

SEC  21,T03S,R10H.3AN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.890  LONG  117.926 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UHW 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  19iW 
FULLERTON  DAM  -  153     STATION  U(B  3285  0 
ORANGE         COUNTY 


LAT  33.897  LONG  117.885 
ELEV  31M3 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DUnflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1937  -   1973 
FULLERTON  filRFtJRT   126         STATION  U05  3289  3 
ORfiNGE  COUNTY 

SEC  31,T03S.niOH,3RN  BERNRROINO  BflSE  AND  MERIOIfiN 
LflT  33.873  LONG  117.97U 


COEFFICIENT 
DETERMINflTI 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANflLYSIS  OF  DRTR  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UTON 
FEfiRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1959  -  1973 
LOS  ALflMITOS  BflSIN  170   STATION  UOS  5106  20 
ORANGE         COUNTY 

SEC  11.T05S.R12W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAY  33.757  LONG  118.095 
ELEV  7 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTION  FREQUeNCT  CURVES  FOB  1957  -  1973 
TOBBfl  RESERVOIR  163     STATION  U05  9847  21 
ORRNGE         COUNTT 

SEC  34.T03S,R09W.SflN  BERNflRDINO  BASE  flNO  MERIDIAN 
LAT  33.872  LONG  117.810 
ELEV  320 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1958  -  1973 
ANAHEIM  AG  DEPT  167     STATION  YOl  193  50 
ORANGE         COUNTY 

SEC  15,T04S,R10W,3flN  BERNARDINO  BASE  ANO  MERIDIAN 
LAT  33.820  LONG  117.913 
ELEV  147 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1960  -  1973 
CORONf)  DEL  MOR  169      STfiTION  TOl  2031  20 
ORfiNGE         COUNTT 

SEC  31.T06S,R09H.SflN  BERNRRDINO  BP5E  AND  MEBIOIRN 
LflT  33.610  LONG  117.858 
ELEV  300 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


l^^l 


!^r . 


°caji 


W/S&,, 


fCt 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
BNflLTSIS  OF  DfiTR  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19S7  -  1973 
COSTA  MESA  165         STATION  YOl  2060  1 
ORfiNGE         COUNTT 

>         SEC  n.TOeS.RlOW.SAN  BERNflROINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.669  LONG  117.893 
ELEV  55 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DUFWTION  FREOUENCT  CURVES  FOR   1939  -   1974 
EL  MODENfl  -   132  STATION  TOl   2775  0 

CfffflNGE  COUNTY 


LHT  33.808  LONG  117.777 
ELEV  455 


NOTE  I  ThCSE  CURVES  REPRESENT 
fiNRLTSIS  OF  DfiTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURfiTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1958  -  1973 
EL  TORO  RUTOMflTIC  176    STATION  YOl  2821  15 
OfWNGE        COUNTY 

SEC  26.T06S,R08W,SfiN  BERNARDINO  BfiSE  RND  MERIDIAN 
LAT  33.628  LONG  117.690 
ELEV  455 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  OURRTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UPON 
PERRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOB  1959  -  1973 
HUNTINGTON  BEflCH  135    STRTION  TOl  4173  21 
ORANGE         COUNTY 

SEC  02.T065,flllW.Sf)N  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.680  LONG  118.000 
ELEV  75 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  WISED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1937  -  1973 
IRVINE  EVAPORATION  125  STATION  YOl  U300  15 
ORANGE         COUNTY 

SEC  12,T05S.R10W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
.'  LAT  33.683  LONG  117.769 


COEFFICI 
DETERMU 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DURATION  FREQUeNCT  CURVES  FOR   19>47  -   1973 
LflMBERT  RESERVOIR   lUS         STfiTION  TOl   U729  0 
ORflNGE  COUNTT 

SEC  3>i. TOSS, ROW, SON  BER^#^ROINO  BflSE  AND  MERIOIflN 
LBT  33.69U  LONG  117.711 
ELEV  H7D 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINfiTION  = 


0.999 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNflLTSIS  OF  OflTfi  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 


-     20 


^    '   '  i    '  J     '    i    '  ^  '  ib'i^  '  lb  '20214 


16 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURnilON 


50- 

^  20- 

GC 

O 

^  icH 

[28.0- 
z5.0- 


Si.o- 

0.8^ 

0.&i 
0.5- 
0, 
0.3- 


INTEN3ITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1943  -  197U 
ORRNOe  COUNTY  RESERVOIR  STATION  TOl  6U73  0 
ORflNGE         COUNTT 

SEC  01,T03S,R10W,SflN  BERNflRDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.935  LONG  117.889 
ELEV  660 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUfWTION  FREOUeNCT  CURVES  FOR   1933 
SfiNTfl  flNfl  OCFCO  121  STATION  TOl   7888  1 

ORfiNGE  COUNTT 


LOT  33.750  LONG  117.870 
ELEV  125 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ONfiLTSIS  OF  DRTR  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1938 
SANTIAGO  DAM  -  118      STATION  YOl  7987  0 
WANGE         COUNTY 


LAT  33.787  LONG  117.721 
ELEV  8liO 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.991 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DUnflTION  FFEQUENCT  CURVES  FOR  ISHS  -  197U 
SILVEfWOO  R  3  -  119  STRTION  TOl   82<43  0 

OFWNGE  COUNTY 


LflT  33.7U3  LONG  117. 658 
ELEV   1035 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINfiTlON  =  0.995 


NOTE I   THESE  CURVES  REPRESENT 
flNOLTSIS  OF  DflTfl  OURflTIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE   III   DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1958 
TUSTIN  fiUTOMflTIC   166  STATION  YOl   9086   10 

ORftNGE  COUNTY 


1973 


SEC  10.T05S.R09W,SnN  BERNARDINO  BASE  ANO  MERIDIAN 
LAT  33.7148  LONG  117.811 
EUEV  130 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  S  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 


•    'T     '  i     '    ^       ■     i     ■    i      ib-lfe  ■lfe-2b2ll 


TTTTTA^ 


MINUTES  -4-  HOURS 
DURATION 


144 


INTENSITTf  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1963 
VILLfi  FORK  DflM  173       STATION  TOl  9338  3 
ORRNGE         COUNTT 


SEC  24,T0l45,RO9H.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.815  LONG  117.767 
ELEV  572 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLtSlS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  1973 
WESTMINSTER  162         STATION  YOl  9569  11 
ORANGE        COUNTY 

SEC  12.T055.R11W,SRN  BERNRRDINO  BASE  AND  MERIDIRN 
LRT  33.752  LONG  117.988 
ELEV  38 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINRTION  =  0.999 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  1973 
CflPflSTFWNO  BERCH  164     STATION  ZOI  1507  0 
ORfiNGE         COUNTY 

SEC  23,T08S,B0eH,SflN  BERNflfiOINO  BBSE  flNO  MERIOIflN 
LflT  33.168  LONG  117.681* 
ELEV  20 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINRTION  =  0.999 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNflLYSIS  OF  DflTfi  DURfiTIONS 
OF  S  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


^   ■)  ^  ^  lb  '  12 '  '  lb' '  20  '    '  'sb'  "to  '  so  '  1 


T^^ 


^  '  ^  'ib'.^ 


16     20 


HT 


MINUTES  -^  HOURS 
DURATION 


50- 
20- 


^  10: 
^B.o: 

zS.O- 
^3.0^ 


1^1.0- 

o.&^ 

o.&i 
0.5: 

O.ii^ 

o.> 

0.2- 


INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19149 
LRGUNA  BERCH  N02  -  111   STATION  EOl  4650  0 
OBRNOe         COUNTY 


LflT  33.558  LONG  117.800 
ELEV  180 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINATION  =  0.998 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURfiTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  1970 
SfiN  JURN  GUARD  STATION   STATION  ZOl  7837  0 
ORANGE         COUNTY 

SEC  IJ.T07S,R06W,SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.S00  LONG  117.517 
ELEV  730 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTR I BUT I ON 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  197U 
TRABUCO  CANYON  -  133     STATION  ZOl  8992  0 
ORANGE         COUNTY 


LAT  33.657  LONG  117.592 
ELEV  970 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 
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NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1944  -  1975 
BLUE  CflNTQN  RF  NWS       STATION  fl70  897  0 
PLACER         COUNTY 

SEC  02. T16N, RUE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.279  LONG  120.708 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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1NTEN3ITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
MICHIGAN  BLUFF  STATION  A70  5586  0 

PLACER         COUNTY 


SEC  21. T14N. RUE, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.049  LONG  120.823 
ELEV  3650 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1962  -  1975 
RLMflNOR  DC  4  STfiTION  flSO  128  50 

PLUMflS         COUNTY 

SEC  25. T27N.R06E. MOUNT  OIBBLO  BASE  RND  MERIDIAN 
LflT  40.172  LONG  121.264 
ELEV  5200 
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COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.978 


^QUENCr  OF 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLTSIS  OF  OHTP  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1968 
BUCKS  LRKE  STATION  fl50  1161  0 

PLUMRS          COUNTY 

SEC  33, T24N.R07E. MOUNT  OIRBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  39.894  LONG  121.203 
ELEV  5200 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINRTION  =  0.977 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNHLYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURflTIQN  FOeOUENCT  CURVES  FOR  1953  -  19714 
HAMILTON  BRANCH  P  H      STATION  flSO  3725  0 
PLUMHS         COUNTY 

SEC  2 1,T28N. ROBE. MOUNT  OlflBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  40.269  LONG  121.066 
ELEV  4560 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1959  -  1974 
LA  PORTE  STATION  A50  4773  0 

PLUMAS         COUNTY 

SEC  16. T21N.R09E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.683  LONG  120.983 
ELEV  4975 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.973 


NOTE-.  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTIQN  FREQUENCY  CURVES  FOR  1964  -  1974 
PLUMBS  EUREKA  ST  PRRK    STATION  flSO  6998  0 
FLUMHS         COUNTY 

SEC  24, T22N. RUE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.757  LONG  120.698 
ELEV  5165 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  M IN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  111  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1973 
PORTOLA  STATION  A50  7085  0 

PLUMAS         COUNTY 

SEC  01, T22N.R13E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.805  LONG  120.471 
ELEV  4838 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940 
BLTTHE  STRTION  XI 5  925  0 

RIVERSIDE       COUNTT 


LRT  33.617  LONG  114.717 
ELEV  390 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINHTION  =  0.993 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
fINflLYSIS  OF  OflTfl  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1912  -  1974 
HAYFIELD  STRTION  X18  3855  D 

RIVERSIDE       COUNTY 

SEC  28,T05S,R13E,SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIOIflN 
LAT  33.700  LONG  115.633 
ELEV  1370 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.990 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DUflflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1969  -  1975 
CflTHEORRL  CITY  R  D      STATION  X19  ISSU  0 
RIVERSIDE      COUNTT 

SEC  33,T0U5.RO5E.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.782  LONG  116.467 
ELEV  295 


COEFFICIENT  OF 
CETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1958  -  1975 
DESERT  HOT  SPRINGS      STATION  XI 9  2405  0 
RIVERSIDE      COUNTY 

SEC  30,T02S.R05E.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LOT  33.970  LONG  116.496 
ELEV  1243 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURfiTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1968  -  1975 
TflCHEVflH  DflM  STATION  X19  8917  60 

RIVERSIDE       COUNT T 

SEC  lO.TOUS.ROHW.SflN  BERNflROINO  BASE  AND  MERIOIflN 


ge.th 

z5.0- 


;i.o- 

0.8^ 

0.6- 
0.5- 

o.u- 

0.3- 
0.2- 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINflTION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLTSIS  OF  QflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
THERMAL  AP  STATION  X19  8892  0 

RIVERSIDE       COUNTY 

SEC  21.T06S.R08E.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.634  LONG  116.162 
ELEV  120 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -+-  HOURS 
DURATION 
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INTEN31TT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1965  -  1975 
TWIN  PINES  STATION  X19  9105  20 

RIVERSIDE       COUNTT 

SEC  32.T03S,R02E.SflN  SERNflRDINO  BASE  AND  MERIDIAN 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1968  -  1975 
CHASE  AND  TAYLOR        STATION  YOl  2034  21 
RIVERSIDE       COUNTY 

■        SEC  02,T04S,R07W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.844  LONG  117.577 
ELEV  1055 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.981 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
0  1-1  OF  S  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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DURflTION 
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INTENSITY  DURHTIQN  FREQUENCY  CURVES  FOR  1962  -  1975 
HARRISON  DflM  STATION  YOl  3792  50 

RIVERSIDE       COUNTY 

SEC  32.T03S.R05W.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.871  LONG  117.1134 
ELEV  1275 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  S  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
~\       I   1  I  I  I  •  I  '  I 
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INTEN3ITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  1975 
PIGEON  PASS  STATION  YOl  6858  I 

RIVERSIDE       COUNTY 

SEC  23,T02S,R04W.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.988  LONG  117.269 
ELEV  1910 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


'  I  '  I 
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MINUTES  -I-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITT  DURflTIBN  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  19714 
FRflOO  DflM  STATION  TOl  7123  0 

RIVERSIDE       COUNTY 

SEC  aO,T03S.R07W,3flN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.890  LONG  117.635 
ELEV  560 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  II!  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1963  -  1975 
RIVERSIDE  FCD  STATION  YOl  7469  1 

RIVERSIDE       COUNTY 

SEC  14.T02S.RQ5W.3AN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.003  LONG  117.379 
ELEV  820 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
1      J   I  I  J  I  '  I  '  I  '  I  M'l  '  ' 
5  6  7  8  910  12   16  20 
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MINUTES  -+-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITT  OURfiTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  197H 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STfl  STATION  TOl  7473  0 
RIVERSIOE       COUNTY 

SEC  30.T02S.R0ilW.3flN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.967  LONG  117.334 
ELEV  1015 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1956  -  1975 
WOODCREST  S  0  F         STATION  YOl  9774  20 
RIVERSIDE       COUNTY 

SEC  25.T03S.R05W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.897  LONG  117.330 
ELEV  1580 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -K-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITY  DURflTIQN  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
BEAUMONT  STATION  T02  606  0 

RIVERSIDE       COUNTY 

SEC  lO.TOSS.ROlW.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.933  LONG  116.967 
ELEV  2610 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALTSIS  OF  DATA  DUFIATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


'"i   '  'i   '  J 


MINUTES  -^  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940 
ELSINORE  4SSE  STATION  Y02  2812  0 

RIVERSIDE       COUNTY 


LAT  33.617  LONG  117.317 
ELEV  1305 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  S  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
-J   1   IIJ|'|'I'IM'I''''I'"'I'I'I 
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MINUTES  -+-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
HEMET  RES  STATION  T02  3899  0 

RIVERSIDE      COUNTY 

SEC  9,T06S.R03E.SflN  BERNRROINO  BASE  RND  MERIDIAN 
LAT  33.667  LONG  116.667 
ELEV  4355 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  M IN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
IDYLLWILD  STATION  Y02  4211  0 

RIVERSIDE      COUNTY 

SEC  07. TOSS, ROSE, SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.829  LONG  116.793 
ELEV  5397 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -4-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITY  OURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1939  -  1973 
SflN  JflCINTO  RS  STRTION  T02  7913  0 

RIVERSIDE       COUNTY 

SEC  35.T04S.R01W,SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  33.786  LONG  116.959 
ELEV  1560 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.397 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1971  -  1975 
SUN  CITY  S  0  F  STATION  Y02  8650  75 

RIVERSIDE       COUNTY 

SEC  21.T0SS.RD3W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.715  LONG  117.189 
ELEV  ina6 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  11!  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 


161 


50^ 

30- 
20- 


zS.O- 


;i.o- 
o.e^ 

0.6- 
0.5^ 
0.14- 


INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1970 
WINCHESTER  STATION  T02  9722  0 

RIVERSIDE       CQUNTT 

SEC  28,T05S.R02W,SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.700  LONG  117.083 
ELEV  1H70 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1951  -  19714 
SANTIAGO  PEAK  RC156   S57STATI0N  ZOl  7987  12 
RIVERSIDE       COUNTY 

SEC  29.T05S.R06U,SfiN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.711  LONG  117.533 
ELEV  5660 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1959  -  1975 
flNEfi  S  D  F  STATION  ZOa  235  0 

RIVERSIDE       COUNTY 

SEC  16.T07S.R03E.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.556  LONG  116.675 


COEFFICIENT 
DETERMINI 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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HOURS 


DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1960  -  197S 
BRANCH  CENTER  STATION  ADO  1040  0 

SACRAMENTO      COUNTY 

SEC  17, T08N,R06E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.546  LONG  121.338 
ELEV  75 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUBfiTION  FREOUENCT  CURVES  FQR  1960  -  1975 
CRESTfl  PARK  STATION  flOO  2160  0 

SflCRflMENTO      COUNTY 

SEC  39. T09N.R06E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.593  LONG  121.368 
ELEV  70 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1961  -  1975 
JAN  DRIVE  STATION  ADO  M339  0 

SACRAMENTO      COUNTY 

SEC  09. T09N.R06E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.6ii7  LONG  121.318 
ELEV  135 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:    THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE   HI   DISTRIBUTION 
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50: 


INTENSITY  OURfiTION  FReOUENCY  CURVES  FOR  1963 
METROPOLITAN  AIRPORT     STATION  AOO  5569  90 
SflCfWMENTO      COUNTY 


SEC  30. T ION. ROSE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.686  LONG  131.588 
ELEV  17 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1969  -  1975 
NAVION  STATION  AOO  6106  50 

SACRAMENTO      COUNTY 

SEC  22.T10N.R06E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.706  LONG  121.311 
ELEV  140 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1961  -  1975 
ORflNGEVflLE  STATION  fiOO  6492  2 

SfiCRflMENTO      COUNTY 

SEC  28. TION. ROVE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.686  LONG  121.219 
ELEV  233 


COEFFICIENT  OF 
OETEFIMINflTION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1961  -  1975 
RANCHO  CORDOVA  STATION  ADO  7247  1 

SACRAMENTO      COUNTY 

SEC  27. T09N.R06E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.604  LONG  121.311 
ELEV  72 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
SflCRflMENTO  HP  STATION  ROO  7630  0 

SflCRfiMENTO      COUNTT 

SEC  25. TOBN.ROIE. MOUNT  DlflBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.517  LONG  121.500 
ELEV  17 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANRLTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1903  -  1975 
SACRAMENTO  CITT  NWS      STATION  ADO  7633  0 
SACRAMENTO      COUNTT 

SEC  01.T08N.R04E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.417  LONG  121.483 
ELEV  25 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURflTlON  FREQUENCT  CURVES  FOR  1963  -  1975 
ELK  GROVE  STfiTION  BOO  2712  0 

SfiCRflMENTO      COUNTT 

SEC  36, T07N.R06E, MOUNT  DIABLO  BASE  fiND  MERIDIAN 
LAT  38.421  LONG  121.374 
ELEV  45 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  11!  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1963  -  1975 
HERALD  STATION  BOO  3919  0 

SflCRfiMENTQ      COUNTY 

SEC  08. T0SN.R07E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.294  LONG  121.242 
ELEV  71 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
~1   I   I  J  I  I  '  1  '  I  '  I  '.  1  '  I  '  ■ 
5  6  7  8  910  12   16  20 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 
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DURATION 


■  ■  "i  ■  "^  ■  J 


1^ 


10  12   16  20 


168 


INTENSITY  OJRflTION  FFEQUENCT  CURVES  FOR   1963  -   1975 
RflNCHO  MURIETTfi  STATION  BOO  7248  35 

SflCRflHENTO  COUNTY 

SEC  33.  T08N.R09E, MOUNT  DIABLO  BftSE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.511   LONG   131.101 
ELEV  215 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


i   '  J    '   ^ 


MINUTES  -+-  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1963  -  1975 
GEQRGIANA  SLOUGH  BRIDGE  STATION  B90  91J29  0 
SACRAMENTO      COUNTY 

SEC  22.  T05N.R04E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERJOIfiN 
LAT  38.269  LONG  121.537 
ELEV  2 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


;r;i.o- 

0.8^ 

0.6- 
0.5^ 
O.U- 
0.3- 

0.2- 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


I  "  "I  'Ml I 

30   49  5D  1  2 

MINUTES  -+-   HOURS 
DURATION 


169 


50- 

30- 
20- 


<;  10: 

z5.0- 

t:;4.o^ 


:^i.o- 

0.6- 
0.5- 
0.1H 


INTENSITY  OURfiTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1963  -  1973 
lORIfi  STATION  B80  4204  0 

SfiN  BENITO      COUNTY 

SEC  29. T17S,R12E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.416  LONG  120.671 
ELEV  2650 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  S  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1943  -  1971 
BUENA  VISTA  STATION  DID  1170  0 

SAN  BENITO     COUNTY 

SEC  27, T13S.Ft07E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.767  LONG  121.183 
ELEV  1640 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  S  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


TT 


12 


'  I  '  IM    ' 
16     20 


"T  'i  '  \    'I 


10    12        16     20    24 


MINUTES  -+-  HOURS 
DURRTION 
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INTENSITY  OURftTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  19140  -  197H 
HERNfiNOEZ  7SE  STATION  010  3928  0 

SflN  BENITO      COUNTY 

SEC  06,T19S,R12E. MOUNT  OIHBLO  BASE  RND  MERIDIAN 
LflT  36.300  LONG  120.700 
ELEV  276S 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


T^?UfN 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  II!  DISTRIBUTION 


'"T  '  i 


MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  197H 
HOLLISTER  STATION  DID  402S  0 

SAN  KNITO      COUNTY 

SEC  10.T125. ROSE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
'  LAT  36.850  LONG  121.100 

ELEV  284 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  l.ODD 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREOUENCT  CURVES  FOR  19H0  -   197U 
SfiN  KNITO  STRTION  010  7719  0 

SflN  BENITO  COUNTY 

SEC  27, T16S,R08E. MOUNT  DIflBLO  BASE  flND  MERIOIfiN 
LflT  36.508  LONG   121.082 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINflTION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANflLYSIS  OF  DRTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  B9SE0  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  191JU  -  197H 
SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE  STATION  010  7834  0 
SAN  BENITO      COUNTY 

SEC  lO.TlSS. ROUE, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.817  LONG  121.517 
ELEV  615 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  19i»0  -  1971J 
UPPER  TRES  PIN8S        STATION  010  9189  0 
SfiN  KNITO      COUNTY 

SEC  07. T1SS.R09E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.633  LONG  121.033 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  WISED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19HU  -  19711 
GONZALIS  9ENE  STATION  D20  3502  0 

SAN  BENITO      COUNTY 

SEC  lil,T16S,R06E.M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.533  LONG  121.283 
ELEV  2350 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1949 
CHRBON  CANYON  WORKMAN    STATION  U05  1520  0 
SAN  BERNARDINO  COUNTY 


LAT  33.950  LONG  117.800 
ELEV  1175 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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JNTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1954  -  1974 
BAKER  STATION  W28  436  0 

SAN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  30.T14N.fl09E.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.267  LONG  116.067 
ELEV  940 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 

"1 1   I  Ill'l'l'l'l'l'' 
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JNTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1964  -  1973 
BfiRSTOW  STATION  W29  519  0 

SflN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  06.T09N,R01W.SflN  BERNRROINO  BASE  RNO  MERIDIAN 
LRT  34.900  LONG  117.017 
ELEV  2142 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.977 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1953  -  1974 
CAJON  WEST  SUMMIT     52  STATION  W28  1272  0 
SAN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  35.T04N.R07W,SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.390  LONG  117.574 
ELEV  4780 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE;  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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175 


JNTENSITY  DURATION  FFIEQUENCT  CURVES  FOR  1958 
CEDAR  SPRINGS  STRTION  W28  1613  2 

SON  BERNRRDINO  COUNTY 


SEC  06.T02N.R04W.SfiN  BERNflRDINO  BASE  RND  MERIDIAN 
LAT  34.284  LONG  117.330 
ELEV  3275 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


0.2- 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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JNTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1973 
CREST  LINE  LAKE         STATION  W28  2163  0 
SAN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  23,T02N.R04W,SRN  BERNRRDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.233  LONG  117.266 
ELEV  4530 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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JNTENS]Tr  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941 
DAGGETT  lENE  STATION  W28  2255  0 

SAN  BERNARDINO  CQUNTT 


SEC  15.T09N.R01E.SAN  BERNflROiNO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.866  LONG  116.869 
ELEV  1975 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.990 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNALTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  M IN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  111  DISTRIBUTION 


MINUTES  -A^   HOURS 
DURflTJON 


JNTEN3ITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1958  -  1971 
MAJOVE  RIVER  STATION  W28  5756  50 

SAN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  12.T03N.R04W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.367  LONG  117.247 
ELEV  3000 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


"^^^cr^ 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OP  DATA  DURATIONS 
OF  5  M IN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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JNTEN31TT  DURATION  FFIEQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
RUNNING  SPRINGS         STATION  W28  7600  0 
SON  SERNfiROlNO  COUNTY 

SEC  4.T01N.R02W.SflN  BERNRRDINO  BHSE  RNO  MERIOJFIN 
LflT  34.200  LONG  117.083 
ELEV  5965 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  HIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  JII  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1952 
SILVER  LAKE  A  P         STATION  W28  8250  0 
SAN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  36.T15N.R08E.3AN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.344  LONG  116.083 
ELEV  920 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  M IN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINRTION  = 
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INTENSITY  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1158 
SUMMIT  STATION  W28  86U3  80 

SflN  BERNARDINO  COUNTY 


LflT  34.329  LONG  117.423 
ELEV  3860 


COEFFICIENT  OF 
QETERMlNflTlON  =  0.992 


^oue/vc)- 


'^CURf^l 


/VCf 


"■ffl8s; 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  M IN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  111  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940 
VICTORVILLE  STATION  W28  9325  0 

SflN  BERNARDINO  COUNTY 


LflT  34.533  LONG  117.300 
ELEV  2859 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.990 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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JNTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1943  -  1972 
flMBOT  STATION  XI 0  176  0 

SAN  BERNARDINO  COUNTT 

SEC  05.T05N.R12E.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.567  LONG  115.750 
ELEV  635 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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JNTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1942  -  1974 
IRON  MTN  STATION  XI 2  4297  0 

SAN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  30.TQ1N,R18E.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.133  LONG  115.133 
ELEV  922 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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50-j 


INTENSITY  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1943  -  1974 
NEEDLES  STATION  X13  6115  0 

SfiN  BERNARDINO  COUNTY 


z5.0- 


SEC  32,T09N.R23E.3flN  8ERNPROIN0  SfiSE  RND  MERIDIPN 
LflT  34.767  LONG  114.767 
ELEV  480 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINRTION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
PNPLY3IS  OF  OPTP  DURRTIONS 
OF  5  M IN  TO  3  HOURS  BPSED  UPON 
PEPRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURPTI3N  FREQUENCY  CURVES  FOR  1942 
PARKER  STPTION  XI 4  6699  0 

SRN  BERNPROINO  COUNTY 


LPT  34.283  LONG  114.167 
ELEV  738 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINPTION  =  0.995 


WaTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNPLYSIS  OF  DRTR  DURRTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  6RSE0  UPON 
PEPRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
BIG  BEAR  LAKE  OHM        STATION  TOl  742  0 
SAN  BERNARDINO  COUNTT 

SEC  22.T02N.R01W,SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.233  LONG  116.967 
ELEV  6915 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1944  -  1972 
CAJON  JUNCTION        16ASTATI0N  TOl  1267  1 
SAN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  26,T03N,R06W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.310  LONG  117.474 
ELEV  3118 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.988 
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ttOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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o.a^ 

0.6- 
0.5- 
0.4- 


INTEN3ITT  OURflTION  FReOUENCT  CURVES  FQR  1945  -  1973 
CHINO  FIRE  3Tfl2  20C      STflTION  TOl  1732  8 
3flN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  16.T02S.R08W,3flN  SERNflRDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.017  LONG  117.716 
ELEV  655 


COEFFICIENT  OF 
OETERHINATION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


■  '  '^   ■  'i 


a   10  12    16  20  24 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURfiTIQN  FREQUENCY  CURVES  FOR  1945  -  1972 
COLTON  CITY  HALL      27ASTRTI0N  TOl  1941  2 
SflN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  20,T01S.R04W,SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.067  LONG  117.323 
ELEV  980 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


"i   '  'i 


8   10  12   16  20  24 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURATION 
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■5.0^ 
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;i.o- 

0.8^ 

0.6- 
0.5^ 
O.U- 


INTENSITT  DURflTlQN  FREQUENCT  CURVES  FOR  1943  -  1972 
CRflFTON  214CSTPTI0N  TOl  2116  11 

SflN  BERNflRDlNQ  COUNTY 

SEC  31,T01S.R02W.3flN  BERNARDINO  BfiSE  RND  MERIDIAN 
LOT  3M.0m  LONG  117.125 
ELEV  2000 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


8  9  10  12 


MINUTES  -+-   HOURS 
DURATION 


I40j 


f^s.o^ 
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nn.o^ 


;i.o- 

0.8^ 

0.6- 
0.5^ 

o.u- 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1944  -  1972 
DEL  ROSA  V.S.F.S.     15  STATION  YDl  2370  11 
SAN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  13.T01N.R04H.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.166  LONG  117.251 
ELEV  1580 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINflTION  =  0.993 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


'  "i   '  'i 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURflTlQN 
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INTENSITY  OURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1944  -  1972 
EAST  HIGHLRNOS       25  STATION  TOl  2618  3 
SRN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  35.T01N.R03W,SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.122  LONG  117.166 
ELEV  1525 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  ■-)-  HOURS 
DURRTION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1943  -  1974 
ET I WANDA  STATION  YOl  2895  0 

SAN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  32.T01N.R06W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  34.126  LONG  117.525 
ELEV  1390 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE;  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


— J- 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURRTION 
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o.s^ 
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INTENSITT  OURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1944  -  1972 
FONTRNR  18  STATION  TOl  3117  0 

SRN  BERNARDINO   COUNTY 

SEC  08,T01S.R05H.SRN  BERNRROINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  34.106  LONG  117.427 
ELEV  1319 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINRTION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


'"i   '  'i 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURflTIGN 


50- 

nfy 

30- 

20- 


=^  lo: 

25. 0- 


;i.o- 

0.8^ 

0.6- 
0.5- 

0.3- 


0.2- 

NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
I   J  i  I  J.L'  I  '  1 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1944  -  1972 
FONTANA  5  N  17  STATION  YOl  3118  0 

SAN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  18.T01N.R0SW.SAN  BERNARDINO  BRSE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.183  LONG  117.442 
ELEV  1972 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =0.999 


0.1 


TJJJ^ 


'i  '  'i  '  J    ■  ^ 


20 


MINUTES  -+-   HOURS 
DURATION 
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50- 

30- 
20- 


INTENSITT  DURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1949  -  197U 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE   STATION  TOl  5218  0 
SfiN  BERNARDINO  COUNTT 

SEC  26.T02N.R06W.SflN  BERNflROINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.233  LONG  117.1483 
ELEV  2760 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANflLTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  HIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 


-|   J   |IJ|'|'I'I'I'I''''I'"'I 
5   6  7  8  910  12   16  20     30   Ul 


MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 


;i.o- 

0.3- 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1973 
MILL  CREEK  INTAKE        STATION  YOl  5632  0 
SflN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  13,T01S,R01W.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.089  LONG  116.334 
ELEV  4945 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.987 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


-| 1   I  IJI'I'I'I'I'I''''!'"'! 

5  6  7  8  910  12   16  20     30   40 


'"i  ■  'i 


MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITt  OURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1945 
MIRfl  LOMfl  O.M. DEPOT   21flSTflT10N  TOl  5706  1 
SON  BERNRRDINO  COUNTT 


LOT  34.028  LONG  117.532 
ELEV  827 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLTSIS  OF  OfiTP  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 


~i — r~r 

6  7  8 


"T  '  i 


MINUTES  -^   HOURS 
DURATION 
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0.5- 
0.14- 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1943  -  1972 
OAK  GLEN.CLAPF        14BSTATiaN  YOl  6310  11 
SAN  BERNARDINO  COUNTY 

SEC  26.T01S.R01W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.049  LONG  116.095 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


MINUTES  -^   HOURS 
DURATION 


188 


INTENSITY  OURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  19UH  -  1972 
ONTERIO  FIRE  HHLL     26  STRTION  YOl  6U57  2 
SfiN  BERNRROINO   COUNTY 

SEC  30.T01S.R07H.SflN  BERNRROINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.063  LONG  117.6149 
ELEV  1030 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


MtnE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLYSIS  OF  DRTR  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
~l   FT  I  I  I  '  I  '  I 


16 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURATION 


<    ICH 

56.0: 
zS.O- 
tli^U.CH 


;i.o- 

G.B^ 

O.B- 
0.5^ 
O.U- 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  ISHll  -  1972 
REOLANDS.ROTH        23  STATION  YOl  7306  1 
SAN  BERNRROINO  COUNTY 

SEC  32.T01S.R03W.SRN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.033  LONG  117.209 
ELEV  1239 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLYSIS  OF  DflTR  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


MINUTES  -^   HOURS 
DURATION 


189 


5CH 
40- 


INTENSITY  OURPTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1953  -  1972 
SflN  BERNARDINO  18        STATION  TOl  7724  3 
SfiN  8ERNPRDIN0  COUNTY 


SEC  ll.T01S.R04W.SflN  SERNflRQINQ  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.104  LONG  117.267 
ELEV  1047 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


MINUTES  -^  HOURS 
DURATION 


50- 
40^ 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940 
SANTA  ANNA  RIVER  PH3     STATION  YOl  7891  0 
SAN  BERNARDINO  COUNTY 


\  10-^ 
zS.O- 

tz:4.o^ 

^3.0- 


;i.o- 

0.8^ 

0.6- 
0.5- 
0.4- 


SEC  4.TD1S.R02W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.108  LONG  117.115 
ELEV  1980 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURATION 
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;i.o- 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1957  -  1965 
SIERRA  POWER  HOUSE       STATION  TOl  8213  0 
SRN  BERNARDINO   COUNTY 

SEC  01.T01N.R08W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.200  LONG  117.667 
ELEV  3625 


COEFFICIENT  OF 

DETERMINATION  =  0.995 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLTSIS  OF  DRTP  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


MINUTES  -^   HOURS 
DURATION 


so- 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19UU 
UPLAND  FCeSOa        19ASTATI0N  YOl  9157  0 
SRN  BERNARDINO  COUNTY 


SEC  25.TD1N.R08H.SRN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.140  LONG  117.677 
ELEV  1940 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLYSIS  Of  DRTR  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


ID  12    16  20  24 


MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 
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5CH 
40- 


INTENSITY  QURRTIQN  FREQUENCY  CURVES  FQR  1943  -  1972 
YUCfllPfl  WRTER  CO.     132  STRTION  YOl  9875  2 
SflN  BERNARD  I  NO  COUNTY 


SEC  36.TQlS,RQ2W.SflN  BERNflROINQ  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  3U.033  LONG  117. DUO 
ELEV  27U0 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


"^T 


MINUTES  -+-   HOURS 
DURRTION 


50- 
no^ 

30- 


INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1904 
SOUTH  EAST  FARALLON      STRTION  EDO  8376  0 
SRN  FRRNCISCO   COUNTY 


^8.0- 
25. 0- 

tr4.o^ 


;f;i.o- 

0.8^ 

0.6- 
0.5^ 
0.4- 
0.3- 

0.2- 


LAT  37.700  LONG  123.000 
ELEV  27 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 
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50- 
30- 


INTENSITY  OURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1890 
SfIN  FRANCISCO  FOB  NWS    STATION  E70  7772  0 
SAN  FRANCISCO   COUNTY 


0.6- 

0.5: 

0.14- 


LAT  37.783  LONG  122.417 
ELEV  52 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


20     30   40  50  1 

MINUTES  -I-  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1944  -  1974 
RICHMOND  SUNSET         STATION  E80  7767  0 
SAN  FRANCISCO   COUNTY 


LOT  37.767  LONG  122.500 
ELEV  300 


COEFFICIENT  OF 
DETEFtMlNATlON  =  0.985 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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6 81012 
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INTENSITY  DURATION  FFIEOUENCT  CURVES  FOR  1948  -  1974 
CRAWFORD  RANCH  STATION  X22  2139  0 

SAN  DIEGO      COUNTY 

SEC  04,T15S.R07E.3AN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  32.892  LONG  116.275 
ELEV  1500 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.986 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -^  HOURS 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1964  -  1969 
MOUNT  LAGUNA  USAF        STATION  X22  5965  50 
SAN  DIEGO       COUNTY 

SEC  1 2. Tl 55. ROSE. SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  32.881  LONG  116.419 
ELEV  5960 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.979 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


'"i   '  'i 


T"^ 


MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 


194 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1967  -  1975 
CASE  SPRINGS  U5MC        STATION  ZOl  1557  75 
SAN  DIEGO       COUNTY 

SEC  29,T08S.R05W.3AN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.444  LONG  117.415 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  S  M IN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


110  12 


I  '  1  '  I 
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"i   '  'i 


MINUTES  -(-  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
PALOMAR  MTN  OBS         STATION  Z02  6657  0 
SAN  DIEGO       COUNTY 

SEC  27,T09S,R01E.3AN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.350  LONG  116.850 
ELEV  5560 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -4-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
FRLLBROOK  STATION  Z03  2958  0 

SflN  OlEGO       COUNTY 

SEC  31,T09S.R03W,SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.350  LONG  117.250 
ELEV  542 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0. 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
n   I  I  J  I 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1942  -  1974 
HENSHAW  STATION  Z03  3914  0 

SAN  DIEGO       COUNTY 

SEC  10.T11S,R02E.SAN  BERNHROINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.233  LONG  11G.767 
ELEV  2700 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.974 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -I-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1942  -  197H 
OCEANS] DE  FUMP  PLANT     STATION  Z03  6379  0 
SAN  DJEGO       COUNTY 

SEC  24.T11S.R05W,SRN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.210  LONG  117.353 
ELEV  30 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0. 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1961  -  1975 
ENCINITRS  STATION  ZD4  2833  10 

SAN  DIEGO       COUNTY 


LAT  33.042  LONG  117.275 
ELEV  300 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941 
ESCONDITO  PfiRK  HILL      STATION  ZCW  2869  0 
SAN  DIEGO      COUNTT 


LAT  33.117  LONG  117.067 
ELEV  850 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
PNflLTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1945  -  1974 
LAKE  WOHL  FORD  STATION  Z04  4726  0 

SAN  DIEGO       COUNTY 

SEC  32.T11S,R01W,SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.170  LONG  116.996 
ELEV  1500 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1966  -  1975 
VINEYARD  RANCH  STATION  Z05  9348  50 

SAN  DIEGO       COUNTY 

SEC  0S.T12S.R01E.3AN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.163  LONG  116.900 
ELEV  2040 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.986 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  Ml N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1963 
POWAY  CO  RO  STA         STATION  Z06  7110  10 
SAN  01 EGO       COUNTY 


LAT  32.950  LONG  117.063 
ELEV  440 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 
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NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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DURfiTION 
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INTENSITT  DURRTION  FBEQUENCT  CURVES  FOR  1968  -  1975 
CUTfiMflCfl  RESERVOIR  flOR   STATION  Z07  2239  0 
SflN  DIEGO       COUNTY 

SEC  OS.TmS.ROiiE.SflN  BERNPROINO  BASE  AND  MERIDIAN 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  1974 
EL  CRFITAN  DAM  STATION  Z07  2709  0 

SAN  DIEGO       COUNTY 

SEC  7,T15S.R02E,SRN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  32.015  LONG  116.817 
ELEV  600 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1965 
FLINN  SPRINGS  542      STATION  Z07  3090  0 
SflN  DIEGO      COUNTY 


LflT  32.850  LONG  116.850 
ELEV  880 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINfiTION  =0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
fINflLTSIS  OF  DRTP  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1965 
JULIAN  STATION  Z07  4412  0 

SAN  DIEGO       COUNTY 

SEC  6.T13S.R04E,SRN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  33.083  LONG  116.600 
ELEV  4215 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.976 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HO. RS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OUBflTION  FREQUENCY  CUFWES  FOR  196S  -  1975 
KEHRNT  MESfl  RDR         STATION  Z07  4453  50 
SflN  DIEGO       COUNTT 

SEC  30.T15S.R02W.S«N  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  32.833  LONG  117.126 
ELEV  425 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.984 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  Ml N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1970  -  1975 
LA  MESA  RDR  STATION  Z08  4735  0 

SAN  DIEGO       COUNTY 

SEC  19,T16S,R01H.SAN  BERNAFIDINO  WISE  AND  MERIDIAN 
LAT  32.767  LONG  117.017 
ELEV  52S 


COEFFICIENT  OF 

OETERMlNflTION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1891  -  1975 
SON  OIEGO  flP  NWS        STATION  Z09  7740  0 
SflN  DIEGO      COUNTT 


20- 


LflT  32.733  LONG  117.167 


COEFFI 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ONflLTSIS  OF  DflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BPSED  UPON 
PERRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1968  -  1972 
MT  LflGUNfl  S035  STRTION  Z09  5965  70 

SflN  DIEGO       COUNTY 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLYSlS  OF  DflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FBEQUENCT  CURVES  FOR  1942  -  ISVU 
LOWER  OTflT  RESERVOIR     STRTION  ZIO  5162  0 
SflN  01 EGO       COUNTY 

SEC  13.T18S.R01W.SRN  BERNRROINO  BASE  RNO  MERIDIRN 
LRT  32.676  LONG  116.927 
ELEV  500 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLTSIS  OF  DflTH  DURRTIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITY  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
MORENR  DAM  STRTION  Zll  5940  0 

SAN  DIEGO       COUNTY 
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SEC  24.T17S,R04E.SRN  BERNARDINO  BASE  RND  MERIDIRN 
LRT  32.686  LONG  116.522 
ELEV  3090 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  197U 
TRACY  2  SSE  STATION  BOO  8997  0 

SAN  JOAQUIN     COUNTY 

SEC  03. TOSS. ROSE. MOUNT  OlflBLO  BASE  ANO  MERIDIAN 
LAT  37.709  LONG  121.110 
ELEV  107 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1960  -  1974 
CASTLE  ROCK  RAD  LAB      STATION  880  1583  0 
SAN  JOAQUIN     COUNTY 

SEC  35. T033,R04E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
-  LAT  37.634  LONG  121.505 

ELEV  515 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1973 
CHOLflME  STRTION  T09  1743  0 

SflN  LUIS  OBISPO  COUNTY 

SEC  1 2, T26S, RISE, MOUNT  DIOBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  35.683  LONG  120.200 
ELEV  1975 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANflLTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURfiTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  197H 
Lfl  PflNZfl  RANCH  STRTION  T09  4767  0 

SflN  LUIS  OBISPO  COUNTY 

SEC  20. T29S,R17E. MOUNT  DIfiBLO  BRSE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.383  LONG  120.167 
ELEV  1550 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
PASO  ROBLES  STATION  T09  6736  0 

SAN  LUIS  OBISPO  COUNTY 

SEC  11,T26S, RUE, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.683  LONG  120.750 
ELEV  1040 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURPTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1967  -  1975 
SflNTfl  MPIRGflRITfl  BOOSTER  STATION  T09  7933  0 
SflN  LUIS  OBISPO  COUNTY 

SEC  17,T29S.R13E,M0UNT  OlflBLO  BASE  RNO  MERIDIAN 
LAT  35.401  LONG  120.602 
ELEV  974 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  OATfi  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1967  -  1975 
ARROYO  GRANDE  STATION  TIO  320  5 

SAN  LUIS  iBISPO  COUNTY 

SEC  29, T32S.R13E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.986 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 


TTTI 


I  '  I '  I 

10    12 


"^     "i     '    J 


^     '    ^    '.l)'l 


124 


MINUTES   -I-  HOURS 
DURATION 


208 


INTENSITY  DURfiTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1967  -  1975 
HEARST  COSTLE  STATION  TIO  3888  2 

SAN  LUIS  OBISPO  COUNTY 


LAT  35.686  LONG  131.166 
ELEV  1565 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.861 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1967 
LOPEZ  DAM  STATION  TIO  5093  50 

SAN  LUIS  OBISPO  COUNTY 


SEC  33, T31S,R114E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  35.186  LONG  120.833 
ELEV  547 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.988 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURflTION  FFIEQUENCT  CURVES  FOR   190S  -   1973 
SflN  LUIS  OBISPO  POLT  STATION  TIO  78S1   0 

SflN  LUIS  OBISPO  COUNTY 

SEC  23, T30S,R12E. MOUNT  DIR8L0  BflSE  AND  MERlDIfiN 
LfIT  35.300  LONG  120.667 
ELEV  300 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINflTION  =  0.999 


NOTEt   THESE  CURVES  REPRESENT 
RNflLYSIS  OF  DfiTfl  OURflTIQNS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSEO  UPON 
PEARSON  TYPE   HI   DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1970  -  1975 
UPPER  TOflO  CREEK        STATION  TIO  9188  90 
SAN  LUIS  OBISPO  COUNTY 


LRT  35.161  LONG  120.758 
ELEV  1440 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
HUflSNfl  STRTION  T12  4144  0 

SflN  LUIS  OBISPO  COUNTY 


SEC  33.T32S,fll5E,SHN  BERNflROINO  BASE  RNO  MERIDIAN 
LAT  35.100  LONG  120.383 
ELEV  715 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1967 
SKYLOMR  H  M  S  STATION  E60  8274  25 

SAN  MATEO       COUNTY 


LAT  37.387  LONG  122.276 
ELEV  1810 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19614 
COLMfl  CR  uses  11-1627.20  STATION  E70  1920  20 
SAN  MATEO       COUNTY 


LAT  37.654  LONG  122.425 
ELEV  13 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.971 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1971 
MENLO  PARK  USGS         STATION  E70  5530  20 
SAN  MATEO      COUNTY 


LAT  37.451  LONG  122.186 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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nURflTION 
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INTENSITT  OURflTIQN  FREQUENCT  CURVES  FOR  1969  -  1975 
FflCIFICfl  USCG  STATION  E70  6586  20 

SflN  MHTEO      COUNTT 


20- 


ge.o^ 
zs.o- 
!z;i4.o^ 

.3.0^ 


LOT  37.626  LONG  122.465 
ELEV  930 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


tn 
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;i.o- 

0.8^ 

0.6- 
0.5^ 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALTSIS  OF  OATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1970 
SAN  BRUNO  MOUNT  I AN      STATION  E70  7726  40 
SAN  MATEO      COUNTY 


LAT  37.692  LONG  122.447 
ELEV  950 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -A^  HOURS 
DURRTION 


213 


50- 
140^ 
30- 

20- 


<:  10: 

z5.0- 
w3.0^ 


(T) 


2.0- 


;r;i.o- 

0.8-^ 

0.6- 
0.5^ 
0.4- 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  ISUU 
SflN  FRANCISCO  fl  P  NWS    STATION  E70  7769  0 
SAN  HATEO      COUNTY 


LflT  37.617  LONG  122.383 
ELEV  8 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANPLTSIS  QF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1967 
GRANADA  STATION  E80  3535  35 

SflN  MATEO       COUNTY 


LAT  37.5m  LONG  122. H63 
ELEV  11 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -K-  HOURS 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1967  -  1973 
Lfl  HONDA  STATION  E80  4660  25 

SAN  MATEO       COUNTY 

SEC  14.  T07S,R014W,  MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.319  LONG  122.271 
ELEV  405 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1967 
FESCRDERO  STATION  E80  6821  25 

SAN  MATEO       COUNTY 


LAT  37.258  LONG  122.408 
ELEV  40 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
_  OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR   1967 
PRINCETON  PUMP  STfl  STRTION  E80  7153  40 

SflN  MflTEO  COUNTY 
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LFiT  37.503  LONG   122.493 
ELEV   11 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLYSIS  OF  DflTfl  OURflTIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PERRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1967 
SCARPERS  PEAK  STATION  E80  6033  20 

SAN  MATEO       COUNTY 
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0.8^ 
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0.5^ 
0.4- 


SEC  05, TOSS, R04W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -t-  HOURS 
DURRTION 


216 


50- 
30- 

ao- 


3.0^ 


zS.O- 

:z:i4.o^ 


;f;i.o- 

0.8^ 


0.6- 
0.5- 
0.4 


INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1969 
CUTflMfl  R  S  STRTJON  T12  2249  0 

SflNTfl  BflRBflRfl   COUNTY 

SEC  19,T09N,R24W,3flN  BERNflRDINO  BASE  fiND  MERIDIRN 
LHT  34.850  LONG  119.483 
ELEV  2749 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
HNflLYSlS  OF  DflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BftSEO  UPON 
PEARSON  TYPE  111  DISTRIBUTION 


COEFFICIENT  OF 
CETERHl NATION  =  0.979 
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INTEN3ITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941  -  1975 
SANTA  HRRIA  AP  NWS      STATION  T12  7946  0 
SANTR  BARBARA   COUNTY 


LAT  34.900  LONG  120.450 
ELEV  238 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  nOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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5CH 
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INTENSITY  DURfiTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1966 
SflNTfl  MRRIfl  ROAD  TflRO    STATION  T12  7946  20 
SANTA  BARBARA   COUNTY 


SEC  IS.TION.RSUW.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  31.950  LONG  120.450 
ELEV  200 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


TT 


'"i  '  'i 


MINUTES  -^  HOURS 
DURATION 


50^ 

30- 
_  20- 

E 
o 
^  i(H 

28.0: 
zS.O- 

:=:ii.o^ 


:^i.o- 

0.8^ 

0.6- 
0.5^ 
0.4- 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1971 
SISQUOC  FIRE  STA        STATION  T12  8266  0 
SANTA  BARBARA   COUNTY 


LAT  34.867  LONG  120.300 
ELEV  420 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1971 
WflSIOJfl  FORBES  RCH       STRTION  T12  9457  0 
SfiNTfl  BfiRBflRfl   COUNTY 

SEC  32.TllN.R28W.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.983  LONG  119.900 
ELEV  2175 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1962 
CONFAGLIA  RANCH  202      STATION  T13  1970  60 
SANTA  BARBARA   COUNTY 


LAT  34.733  LONG  120.330 
ELEV  680 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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219 
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INTENSITT  OURHTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1965  -  1975 
LOS  RLHMOS  STATION  T13  5107  0 

SflNTfl  BflRBflRfl   COUNTY 
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0.8^ 

0.6- 
0.5-j 
0.14- 


LRT  34.750  LONG  120.283 
ELEV  565 


COEFFICIENT  OF 
OETERHINflTIQN  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
PNRLYSIS  OF  DHTfl  OURflTIONS 
OF  5  Ml N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1964  -  1973 
LUIS  RANCH  203  STATION  T13  5186  60 

SANTA  BARBARA   COUNTY 


LAT  34.717  LONG  120.367 
ELEV  920 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.988 


':'^ousNcr 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURfiTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1966 
BUELLTON  F  S  STATION  TlU  1167  lO 

SflNTR  BflRBflRfl   COUNTT 


LflT  3U.617  LONG  130.200 
ELEV  360 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINflTION  =  0.994 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLTSIS  OF  DflTfl  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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"^"T^T 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  197U 
CfiCHUMA  DAM  STATION  T14  1253  0 

SANTA  BHRBflRA   COUNTY 

SEC  29,T06N,R29H.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  34.583  LONG  119.983 
ELEV  780 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINflTION  =  0.994 


OCCURfif, 


NCc 


"'Ojfts; 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1940  -  19711 
FIGUEROR  MTN  STATION  T14  3048  0 

SfiNTH  BIRBfiRfi   COUNTT 

SEC  a6,T08N,R30M.SflN  BERNflRDINO  BASE  ANO  MERIDIAN 
LAT  34.736  LONG  120.006 
ELEV  3200 


COEFFICIENT  OF 
QETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSlTY  DURATION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1967  -  1975 
JJNCAL  DAM  232  STATION  T14  4422  0 

SANTA  BARBARA   COUNTT 

SEC  28,T05N.R25W,SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.490  LONG  119.476 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUBfiTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1965 
LOMPOC  4  NE  STATION  Tm  5064  60 

SflNTfl  BHRBflRfl       COUNTY 


LOT  34.617  LONG   120.467 
ELEV  320 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINfiTION  =  0.994 


NOTE:    TltSE  CURVES  REPRESENT 
ONflLYSlS  OF  OOTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UPON 
PEARSON  TYPE   III   DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1963 
LAS  FLORES  RANCH  201     STATION  T14  5122  60 
SANTA  BARBARA   COUNTY 


LAT  37.783  LONG  120.333 
ELEV  650 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1968  -  1975 
MIGUELITO  SPRINGS        STHTION  TH4  5612  20 
SONTfl  BfiRSflRR   COUNTY 


LHT  34.583  LONG  120.500 
ELEV  1080 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =0.995 


NOTE:    THESE  CURVES  REFTiESENT 
flNflLTSIS  OF  DflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE   III   DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1966 
NOJOQUI  CQ  PARK         STATION  T14  6211  51 
SANTA  »?RBRRfl   COUNTY 


LAT  34.533  LONG  120.175 
ELEV  680 


^OUENCr 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1940  -  197H 
SURF  2   ENE  STATION  T14  8697  0 

SANTA  BARBARA   COUNTY 


LAT  34.683  LONG  120.567 
ELEV  105 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANRLTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1965 
CARFINTERA  FIRE  ST  A      STATION  T15  1548  1 
SANTA  BARBARA   COUNTY 


LAT  34.400  LONG  119.483 


;«fouf, 


[Ncr 


"CCOfl, 


Wf/vcf 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


'^fftflS; 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OUBflTION  FFEQUENCT  CURVES  FOR  1965  -  1975 
COLD  SFfllNGS  OIB  BflS     STRTION  TI5  1905  50 
SRNTfi  BfiFBflRfl   COUNTY 


LflT  34.150  LONG  119.617 
ELEV  550 


COEFFICIENT  OF 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANAL YS IS  OF  OflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  8RSED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1970 
DOS  PUEBLOS  RANCH       STRTION  T15  2487  0 
SANTA  BARBARA   COUNTY 


LAT  34.447  LONG  119.950 
ELEV  160 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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DURRTION 


226 


50- 
140^ 
30- 

20- 


<;  10: 

28.0^ 
zS.O- 

>_3.0- 

I— 

^2.0- 


0.6- 
0.5^ 
O.iH 


INTENSITY  DURfiTlON  FftEQUENCT  CURVES  FOR   1966  -   1975 
COULTON  TUNNEL  231  STATION  T15  2493   11 

SflNTH  BflRBflfifl       COUNTT 

SEC   12,T04M.R26M,3flN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LOT  34.1465  LONG  119.708 

ELEV   1950  ^ 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1965  -  1974 
GAVIOTA  STATE  PARK       STATION  T15  3367  10 
SANTA  BARBARA   COUNTY 


LAY  34.467  LONG  120.233 
ELEV  5 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  OAYA  DURflriONS 
OF  5  MIN  TO  i   HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  O'STR'BUTION 
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MINUTES  -^  HOURS 
DURATION 
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INTENSITT  OURHTIQN  FREQUENCT  CURVES  FQR  1970 
GRAHAM  RANCH  STATION  T15  3530  1 

SANTA  BARBARA   LOUNTT 
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LAT  3H.ii92  LONG  119.696 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN31TY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1969 
JflLAMA  BEACH  STATION  T15  4328  20 

SANTA  eRRBAfW   COUNTY 


20- 


<;  10: 

{28.0- 

ge.o, 

z5.0- 


;i.o- 

0.8^ 
0.6- 


LRT  34.500  LONG  120.500 
ELEV  15 


COEFFICIENT  OF 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRcSEN, 
ANALYSIS  OF  DAIA  DUFWIIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  I rPE  II'  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DUflflTION  FREQUcNCT  CURVES  FOR  1965  -  1975 
SRN  MflRCOS  PASS         STATION  T15  7859  0 
SflNTfi  BfWeflRfl   COUNTY 

SEC  16,T05N.R28W.3flN  BERNflROINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  3U.512  LONG  119. 824 
ELEV  2300 


"il^O^N 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 
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NOTE-.  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DA, A  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUcNCY  CURVES  FOR  1967  -  1975 
SAN  MARCOS  TROUT  CL  242  STATION  T15  7859  65 
SANTA  BARBARA   COUNTY 

SEC  27,T05N,R28W,SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
..^  LAT  34.483  LONG  119.800 

ELEV  1200 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  -   0.987 


°CC(JRRCNCC 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  U^ON 
PEARSON  TfPE  I'l  DISTR'BUTION 


'    i      '    \        '      I      '    ^ 


1 1   llll'l'l'l'l'l' 

5   6  7  8  910  12   16  20 


I  "  "I  'I'l   '  '  '  '  '  J 
30   40  50  1  2 

MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 


10  12   16  20  24 


229 


50- 


20- 


z5.0- 
tJH.O^ 


0.6- 
0.5- 
O.U- 


INTEN3ITr  UUWi'OK  PREOUcNCT  CURVtS  FOPI  ISJO       197H 

bHNTfl  e<weBm  siflriON  ns  7902  o 

SflNTfl  SPFenPR       COUKTT 


LOT  34.417  LONt  U9.700 

e.Ev  100 


NOTE:    THESE  CURVES  "lEFFIESENT 
flNflLTSIS  Or   Ofliq  DURPTIONS 
OF  5  MIN   lO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE   11!   DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREOUcNCY  CURVES  FOR  1966 
SANTA  BflREARA  rCD        STATION  T15  7905  20 
SANTA  8f«8ARA   COUNTY 


LAT  34.1117  LONG  119.700 
ELEV  100 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVcS  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  ,0  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DiSTRIBUiiON 
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INTENS'TT  DUFWTION  FREOUcNCT  CURVES  FOfI  1967  -   1975 

sflNTfl  eflfieqm  co  no  lrb    station  tis  790S  30 

SflNTR  BqRBflm       COUNTY 


LflT  31.1450  LONG   119.767 
ELEV  200 


COEFFICIENT  OF 
OETERM'NHI'ON  = 


NOTE:    THESE  W^JcS  REP^SENT 

qsqi-Tsis  OF  oq.q  oufwiions 

Or    S  M'K   TO  3  HOJRS  BRSEO  JPON 
PEfl^lSON      ("E   III   D'STR'BUi'ON 
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INTENSITY  DURfl. 'ON  FREQUENCY  CURVES  FOR  1955  -  1975 
STRNHOOC)  DR  r'RE  STfl     SfflTION  T15  8498  30 
SflNTfl  BWBflRq   COUNTY 


LflT  31.450  LONG  119.683 
ELEV  700 


COEFFICIENT  OF 
OETEHMINRTION  =  0.998 


NOTE I    THESE  CUfl/cS  REPRESENT 
RNflwYSIS  OF  Dfllfl  UURfli'ONS 
OF  5  MIN   10  3  HOJRS  BflSEO  J^ON 
I     PEARSON  TYPE   III   OISTRIBUi'ON 
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INTENSITY  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FQR  1971 
STUBCHflER  RES  STATION  T15  8618  10 

SflNTfl  BHRBflRfi   COUNTY 


LHT  34.1433  LONG  119.883 
ELEV  120 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLTSIS  OF  DflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1966  -  197U 
CASTRO  VALLEY  RANCH      STATION  01 0  1584  10 
SANTA  CLARA     COUNTY 

SEC  a4,TllS,R01E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.952  LONG  122.394 
ELEV  208 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURflTIQN  FREQUENCT  CURVES  FOR  196U  -  197U 
CURTNER  RRNCH  STATION  010  3233  10 

SflNTR  CLflRfl     COUNTY 

SEC  27,T055,R01E.M0UNT  DIRBLO  BR3E  RND  MERIDIRN 
LRT  37.H67  LONG  121.866 
ELEV  619 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINRTION  =  0.999 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLTSIS  OF  DRTR  DURRTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
GILROY  8NE  STATION  010  3419  0 

SANTA  CLARA     COUNTY 

SEC  29. Tl OS. ROSE. MOUNT  DIABLO  BASE  RND  MERIDIAN 
LRT  37.033  LONG  121.450 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.991 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLYSIS  OF  DATA  DURRTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOUP^  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1945  -  1973 
MORGAN  HILL  6  WSW       STATION  DIG  58U6  0 
SANTA  CLARA     COUNTY 

SEC  03,T1GS.R02E,MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.094  LONG  121.7113 
ELEV  640 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1945  -  1970 
MORGANHILL  BOSSANA       STATION  DIO  5847  0 
SANTA  aARA     COUNTY 

SEC  17, T09S,R02E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.150  LONG  121.783 
ELEV  770 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


'I'EflBS) 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1946 
MORGfiN  HILL  3CS         STATION  010  5853  0 
SfiNTfi  CLFIRfl     COUNTY 


SEC  20. T09S.R03E. MOUNT  OlflBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LHT  38.133  LONG  121.650 
ELEV  350 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  igUU  -  19711 
SAN  FELIPE  BELL         STATION  010  7755  0 
SANTA  CLARA     COUNTY 

SEC  32,T10S,R06E,MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  37.017  LONG  121.333 
ELEV  365 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 
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NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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1NTEN3ITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1949  -  1974 
GILRQT  9  NE  STHTIQN  D20  3419  0 

SHNTfl  CLflRfi     COUNTY 

SEC  29. TIOS. ROSE. MOUNT  DIABLO  BfiSE  RNO  MERIDIAN 
LfiT  37.033  LONG  121.450 
ELEV  1050 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1964  -  1974 
BIEL  RANCH  STATION  E50  734  0 

SANTA  CLARA     COUNTY 

SEC  27. TOSS. R04E. MOUNT  OlflBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.463  LONG  121.524 
ELEV  3400 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1966  -  1974 
MT  HAMILTON        67    STATION  ESQ  5933  0 
SflNTR  CLHRfl     COUNTY 

SEC  33, T07S.fl03E. MOUNT  OlflBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  37.333  LONG  131.650 
ELEV  4206 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1964  -  1974 
COIT  RANCH     18        STATION  E60  1885  43 
SANTA  CLARA     COUNTY 

SEC  28. T08S. ROSE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.152  LONG  121.418 
ELEV  1697 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.983 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1965  -  1974 
OflHL  RANCH  STATION  E60  2258  0 

SANTA  CLARA     COUNTY 

SEC  10. T07S.R03W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.343  LONG  122.172 
ELEV  1680 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.989 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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1NTEN3ITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1964  -  1974 
HHSKINS  RANCH  STATION  E6D  3810  3 

SANTA  CLARA     COUNTY 

SEC  21,T063,R02E.M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.393  LONG  121.758 
ELEV  1900 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1969  -  1974 
JOHNSON  RRNCH  STATION  E60  4350  0 

SANTA  CLARA     COUNTT 

SEC  24, TOSS. ROIW. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.220  LONG  121.927 
ELEV  755 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1966  -  1974 
LOMR  PRIETA  STATION  E60  5058  0 

SANTA  CLARA     COUNTY 

SEC  27,T09S.R01E.M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.117  LONG  121.850 
ELEV  3790 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


^^QiJ£Ncr 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1966  -  1974 
MRRTKNOLL  STATION  E60  5384  43 

SflNTfl  CLflRfl     COUNTY 

SEC  09, T07S.R02W. MOUNT  OIHBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LHT  37.330  LONG  122.083 
ELEV  440 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.9S1 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANflLTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1969  -  1974 
MT  UMUNHUM  STATION  E60  5999  50 

SANTA  CLARA     COUNTY 

SEC  07, T09S,R01W, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.150  LONG  121.903 
ELEV  3090 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.983 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUflPTIQN  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
FflLQ  HLTO  CITY  HRLL      STATION  E60  6646  0 
SRNTfl  CLRRfl     COUNTY 

SEC  01.T06S.R03W. MOUNT  DIHBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LOT  37.445  LONG  122.139 
ELEV  43 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1968  -  1974 
FENITENCIfl  WATER  T  P     STATION  E60  6791  43 
SANTA  CLARA     COUNTY 

SEC  23.T06S.R01E.MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  37.267  LONG  121.831 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.979 


0.6- 
0.5-^ 
6.4- 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


MINUTES  -K-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1908 
SflN  JOSE  CITT  STPTION  E60  7831  0 

SRNTfl  CLflRfl     COUNTT 
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LRT  37.350  LONG  131.900 
ELEV  70 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINPTION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLYSIS  OF  DPTfl  DURRTIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1962  -  1974 
UNITED  TECHNOLOGY  C      STATION  E60  9148  0 
SRNTR  CLRRA     COUNTY 

SEC  20, T08S, ROSE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.227  LONG  121.676 
ELEV  735 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1962  -  1975 
BEN  LOMOND  RRNG         STATION  000  67U  50 
SRNTH  CRUZ      COUNTY 

SEC  09,T10S.R02W.MOUNT  DIABLO  BASE  ANO  MERIDIAN 
LAT  37.083  LONG  123.080 
ELEV  504 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19414  -  1974 
BOULDER  CREEK  STATION  000  1005  0 

SANTA  CRUZ      COUNTY 

SEC  16,T095,R03W.M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.142  LONG  122.195 
ELEV  2175 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUPRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1962  -  1975 
BOULDER  CREEK  RRNG      STATION  000  1005  50 
SfiNTfi  CRUZ      COUNTY 

SEC  29, T09S,R02W. MOUNT  OIRBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  37.117  LONG  122.117 
ELEV  470 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.966 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19UU  -  1973 
CORRAL I TOS  STATION  DOO  2048  0 

SANTA  CRUZ      COUNTY 

SEC  12. TUS.ROIE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.983  LONG  121.800 
ELEV  260 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 
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INTEN3ITY  OUflflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1961 
DflVENPemT  RRNG  STATION  000  2290  50 

SflNTH  CRUZ      COUNTY 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1962 
SANTA  CRUH  RRNG         STATION  000  7916  0 
SANTA  CRUZ      COUNTY 


LRT  36.983  LONG  122.017 
ELEV  125 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FBEQUENCT  CURVES  FOR  1962  -  1975 
SKYLINE  SUMMIT  STATION  000  8275  50 

SflNTfi  CRUZ      COUNTY 


SEC  17, T09S,R01W. MOUNT  OIHBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.150  LONG  121.995 
ELEV  2000 


COEFFICIENT  OF 
QCTERMINATION  =  0.963 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  111  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1962  -  1975 
SOQUEL  RANG  STATION  DOO  8372  30 

SANTA  CRUZ      COUNTY 

SEC  24. TIOS.ROIW, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.053  LONG  121.925 
ELEV  330 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
FREEDOM  8NNW  STATION  010  3232  0 

SflNTfl  CRUZ      COUNTY 

SEC  24, TIOS.ROIE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.050  LONG  121.817 
ELEV  1495 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1945  -  1972 
MT  MADONNA  STATION  01 0  5973  0 

SANTA  CRUZ      COUNTY 

SEC  35,T103,R02E.M0UNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.017  LONG  121.717 
ELEV  1800 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DUflflTlON  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940 
SUNSET  BEflCH  STATE  PARK  STATION  010  8680  0 
SflNTfl  CRUZ      COUNTY 


LHT  36.900  LONG  121.833 
ELEV  85 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLYSIS  OF  DRT9  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1956  -  1962 
BELLA  VISTA  4  NE        STATION  AOO  623  0 
SHASTA         COUNTY 

SEC  27, T33N.R03W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  40.697  LONG  122.195 
ELEV  800 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.983 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OJRflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1935 
REDDING  13E  STATION  flOO  7295  0 

SHASTA         COUNTY 


LAT  40.567  LONG  122.383 
ELEV  470 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1972 
HAT  CREEK  RS  STATION  AID  3821  0 

SHASTA         COUNTY 

SEC  15.  T34N.R04E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  40.800  LONG  121.500 
ELEV  3348 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINHTION  =  0.987 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOUR?  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1961 
MONTGOMERY  CREEK        STATION  fllO  5809  0 
SHfiSTfl         COUNTY 

SEC  11,T3UN,R01W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  40.817  LONG  121.933 
ELEV  2100 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1973 
MCCLOUD  STATION  A20  5449  0 

SHASTA         COUNTY 

SEC  01, T39N,R03W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  41.267  LONG  122.133 
ELEV  3300 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  IIJ  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURflTIBN  FREQUENCT  CURVES  FOR  1945  -  1974 
SHflSTfl  DHM  STATION  R20  8135  0 

SHflSTfl         COUNTY 

SEC  15, T33N.R05W. MOUNT  OIHBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  40.717  LONG  122.417 
ELEV  1076 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
VOLLMERS  STATION  A2D  9386  0 

SHASTA         COUNTY 

SEC  34. T36N,R05W, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  40.950  LONG  122.433 
ELEV  1360 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 
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NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 

0  1-1  OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  OURflTlQN  FREQUENCY  CURVES  FOR  1949  -  1974 
HARRISON  GULCH  R  3       STRTION  fl30  3791  0 
SHflSTR         COUNTY 

SEC  m.T29N.Rl OH. MOUNT  OlflBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  40.367  LONG  122.967 
ELEV  2710 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1967  -  1972 
WHI5KEYT0WN  STATION  A30  9621  0 

SHASTA         COUNTY 
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SEC  22. T32N.R06W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  40.633  LONG  122.533 
ELEV  1310 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITt  DURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1969  -  1973 
PALO  CEDRO  2  N         STRTION  flUO  6647  S 
SHflSTH         COUNTY 

SEC  29, T32N,R03W. MOUNT  OlflBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LRT  40.593  LONG  122.232 
ELEV  500 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PERRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
VOLTA  POWER  HOUSE       STATION  A40  9390  0 
SHASTA         COUNTY 

SEC  16, T30N,R01E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
'  ■  '  '  LAT  40.450  LONG  121.867 

ELEV  2200 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
0  , J  OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PERRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DUBflTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  \9iQ  -   197U 
SIERRflVILLE  R  S         STATION  H50  8218  0 
SIERRA         CeUNTT 

SEC  13, T20N.RH4E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.583  LONG  120.369 
ELEV  14975 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.9914 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTFE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
DOHNIEVILLE  STATION  ABO  2500  0 

SIERRA         COUNTY 

SEC  35, T20N,R10E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.559  LONG  120.830 
ELEV  2895 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  S  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 
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INTEN31TT  OUBRTION  FBEQUENCT  CURVES  FOR  19U0 
MOUNT  SHRSTfl  CITY  N  M  S  STATION  020  5983  0 
SISKITOU        COUNTY 


LflT  141.317  LONG  122.317 
ELEV  35U0 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINflTION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLTSIS  OF  OfiTfi  DURRTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UPON 
PEBRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941  -  1974 
TULELflKE  STATION  FID  9053  0 

SISKIYOU       COUNTY 

SEC  06.T47N, ROSE, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  41.967  LONG  121.467 
ELEV  4035 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.991 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OUBPTION  FREOUeNCT  CURVES  FOR  1941  -  197U 
ETNA  STATION  F20  2899  0 

SISKITOU        COUNTY 

SEC  28. TH2N.R09W. MOUNT  DlfBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  41.467  LONG  122.900 
ELEV  2912 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
I  '  I  '  I  •  I  '  I'l  '  ' 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1944  -  1974 
FORT  JONES  6ESE         STATION  F20  3176  0 
SISKIYOU        COUNTY 

SEC  12, T43N,R08W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  41.583  LONG  122.717 
ELEV  3324 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.989 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


r  'i  '  \  'I 


30   40  50  1 

MINUTES  -f-  HOURS 
DURATION 


256 


INTENSITTT  DUFIfiTlON  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
MONTAGUE  3NE  STfiTION  F20  5785  0 

SISKITOU       COUNTT 

SEC  18. T45N.RC)5W, MOUNT  DlfiBLO  BRSE  AND  MERIDIAN 
LAT  41.750  LONG  122.467 
ELEV  2G40 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1941  -  1974 
HFIPPT  CAMP  R  S  STATION  F30  3761  0 

SISKITOU       COUNTT 

SEC  11.T16N.R07E. HUMBOLDT  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  41.800  LONG  123.383 
ELEV  1090 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.923 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  OURflTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1940  -  197U 
FAIRFIELD  STRTION  E30  2933  0 

SOLfiNO         COUNTY 

SEC  25. T05N.R02M. MOUNT  OlflBLO  BflSE  RND  MERIOIflN 
LflT  38.250  LONG  122.0140 
ELEV  13 


COEFFICIENT  OF 
DETERrilNflTION  =  0.999 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNPLTSlS  OF  ORTP  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BflSED  UPON 
PEfiRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1944  -  1974 
PETflLUMfi  FS2  STATION  E20  682G  0 

SONOMA         COUNTY 

SEC  33. T05N.R07H. MOUNT  DIABLO  BflSE  AND  MERIOIflN 
LflT  38.241  LONG  122.629 
ELEV  16 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.985 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1944 
CLQVEROfiLE  UW  STATION  F90  1840  0 

SONOMfl         COUNTT 


SEC  12,T12N.R17H, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  38.767  LONG  123.217 
ELEV  122 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.989 


^^NCr  OF 


""^CURRENCE 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 


5     678910121620 


i     '    J        '      ^     ■    ^ 


^ 


MINUTES  -+-  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1972 
SEBASTOPOL  STATION  F9D  8072  0 

SONOMA         COUNTY 

SEC  24,T06N.R09W,MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  38.352  LONG  122.812 
ELEV  145 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DUFIATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITY  OURRTION  FREXJUENCT  CURVES  FOR  19110  -  197U 
THE  GETSERS  STATION  F90  8885  0 

SONOMA         CQUNTT 

sec  m. TUN. R09W, MOUNT  DIfiBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.801  LONG  132.826 
ELEV  1668 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.991 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  ISTU 
VENADO  STATION  F90  9273  0 

SONOMA         COUNTY 

SEC  19. T09N.R10W, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.616  LONG  123.017 
ELEV  1260 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


^I^QUEHCr 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19U2 
MODESTO  STATION  BOO  5741  0 

STflNISLflUS      COUNTY 


197U 


SEC  32. TOSS, R09E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.6143  LONG  121.008 
ELEV  92 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1963  -  1974 
SNOW  RANCH  USCE         STATION  BOO  8322  0 
STANISLAUS      COUNTY 

SEC  12. TOIN.RIOE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.946  LONG  120.821 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITY  DURRTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1960  -  1973 
DEL  PUERTO  ROflO  CAMP     STATION  880  2369  0 
STflNlSLflUS     COUNTT 

SEC  12, T06S, ROSE, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.423  LONG  121.378 
ELEV  112S 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.935 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1950  -  1971 
PRSKENTA  R  S  STATION  AOO  6726  0 

TEHAMA         COUNTY 

SEC  OH, T23N,R06W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.883  LONG  122.533 
ELEV  755 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.970 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1906 
RED  BLUFF  fllR  PORT  NWS   STATION  flOO  7293  0 
TEHHMfl         COUNTY 


LflT  40.150  LONG  122.250 
ELEV  341 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


-| 1   I  |JMI'I'I'I'I''''I'"'I'I'I 

5   6  7  8  9  10  12   16  20     30   40  50  1 


'i  '  'i 


MINUTES  -I-  HOURS 
DURflTION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1962  -  1974 
BLACK  BUTTE  DAM         STATION  A30  840  11 
TEHHMfl         COUNTY 

SEC  32. T23N,R04W. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  39.808  LONG  122.329 
ELEV  425 


COEFFICIENT  OF 
DCTERMINflTION  =  0.999 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN31TT  OURflTlON  FREQUENCY  CURVES  FOR  1910  -  197H 
MINERAL  R  S  STATION  flUO  5679  0 

TEHHMfl         COUNTY 

SEC  25. T29N, ROSE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  10.350  LONG  121.600 
ELEV  1910 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.978 


NOTE-.  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1969  -  1975 
ALMANOR  CL  6  STATION  A50  128  11 

TEHAMA         COUNTY 

SEC  27. T29N, ROSE, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  10.311  LONG  121.631 
ELEV  1900 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


"CCURflCNcc 
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NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURflTION  FFIEQUENCT  CURVES  FOR  1962  -  1975 
ALMflNOR     FR  1  STATION  flSO  128  18 

TEHflMfl  COUNTY 

SEC  23. T28N. ROSE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  140.278  LONG  121.386 
ELEV  5360 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.939 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1961  -  1974 
COFFEE  CREEK  STATION  F40  1886  0 

TRINITY         COUNTY 

SEC  6, T07W.R37N. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
"  '  LAT  41.083  LONG  122.700 

ELEV  2500 


COEFFICIENT  OF 
QETERMl NATION  =  0.943 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19U0  -  19714 
HYflPON  STRTION  FiiO  4191  0 

TRINITY        COUNTY 

SEC  25.T03N,R06E.HUMB0L0T  BASE  AND  MERIOIRN 
LHT  40.617  LONG  123.467 
ELEV  1260 


COEFFICIENT  OF 
OETEFIMINHTION  =  0.990 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLYSIS  OF  OflTfi  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941  -  1960 
TRINITY  CENTER  STATION  F40  9023  0 

TRINITY         COUNTY 

SEC  05, T36N.R07E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  41.000  LONG  122.683 
ELEV  2295 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941 
WEflVERVILLE  STHTION  F40  9490  0 

TRINITY         COUNTY 


SEC  12. T33N.R10W, MOUNT  OIHBLO  BASE  HNO  MERIDIAN 
LflT  40.733  LONG  123.933 
ELEV  2050 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.983 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
HNRLYSIS  OF  OflTfl  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 


MINUTES  -t-  HOURS 
DURATION 


INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1944 
LAKE  MOUNTAIN  STATION  F60  4690  0 

TRINITY        COUNTY 


SEC  21. TOSS, R07E. HUMBOLDT  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  40.017  LONG  123.400 
ELEV  3170 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 

S  6  7  8  ^10  12   16  20 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 
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INTENSITT  DUBflTIQN  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1974 
EXETER  STATION  COO  2922  0 

TULHRE         COUNTY 

SEC  20. T18S.R27E. MOUNT  DIABLO  SfiSE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.358  LONG  119.079 
ELEV  439 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNPLTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
BADGER  STATION  C20  422  0 

TULARE         COUNTY 

SEC  11. T1SS.R27E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LOT  36.631  LONG  119.013 
ELEV  3030 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURfiTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  ISHO  -  1968 
GIANT  FOREST  STATION  C20  3397  0 

TULARE         COUNTY 

SEC  06,T16S,R30E.MWJNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.568  LONG  118.767 
ELEV  6412 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 


^'^ncr 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1963  -  1974 
TERMINOUS  DAM  STATION  C20  8868  0 

TULARE         COUNTY 

SEC  36, T17S.R27E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.410  LONG  119.006 
ELEV  965 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  19714 
THREE  RIVERS  6SE        STATION  020  8913  0 
TULRRE         COUNTT 

SEC  16, Ties. R29E. MOUNT  DIRBLO  BflSE  AND  MERIDIflN 
LflT  36.367  LONG  118.850 
ELEV  2200 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLTSIS  OF  OflTfl  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
THREE  RIVERS  PH  NOl      STATION  C20  8917  0 
TULARE         COUNTY 

SEC  08, T17S,R29E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.466  LONG  118.861 
ELEV  1140 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.996 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURfiTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1940  -  1964 
CflLIFORNIfi  HOT  SP        STATION  C30  1300  0 
TULHRE         COUNTY 

SEC  36, T23S.R30E, MOUNT  QlflBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  35.883  LONG  118.683 
ELEV  a950 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1960 
CAMP  WISHON  STATION  030  1470  0 

TULARE         COUNTY 

SEC  18, T20S,R31E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.183  LONG  118.667 
ELEV  3800 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.987 


JTn^O^/V, 


'NC£ 
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NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  197H 
MILO  5  NE  STRTION  C30  5669  0 

TULPRE         COUNTY 

SEC  18.  T19S.R30E. MOUNT  OlflBLO  BASE  RND  MERIOIfIN 
LflT  36.278  LONG  118.773 
ELEV  31400 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.931 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19140  -  1973 
SPRINGVILLE  R  S         STRTION  C30  8460  0 
TULARE         COUNTY 

SEC  2.T21S.R29E.M0UNT  DIABLO  BASE  RND  MERIDIAN 
LAT  36.135  LONG  118.811 
ELEV  1050 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURflTION  FHEQUENCT  CURVES  FOR  1957  -  1974 
SPRINGVILLE  TULE  HDWKS   STRTION  C30  8463  0 
TULARE         COUNTT 

SEC  07.  T20S,R31E, MOUNT  DIABLO  BASE  RNO  MERIDIAN 
LAT  36.193  LONG  118.656 
ELEV  4070 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


COEFFICIENT  OF 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1960  -  1974 
SUCCESS  DAM  STATION  C30  8620  0 

TULARE         COUNTY 

SEC  35, T21S,R28E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  36.050  LONG  118.917 
ELEV  590 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OUflflTION  FBEQUENCT  CURVES  FOR  1941  -  1974 
GROVELflND  STATION  Bi40  3669  0 

TUOLUMNE       COUNTY 

SEC  21. T01S,R16E, MOUNT  OlflBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LflT  37.833  LONG  120.233 
ELEV  2825 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTEt  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
HETCH  HETCHY  STATION  B40  3939  0 

TUOLUMNE       COUNTY 

SEC  16. T01N.R20E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  37.945  LONG  119.782 
ELEV  3870 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DUBRTION  FFEQUENCT  CURVES  FOR  1941  -  1963 
LONG  BARN  EXP  STfl        STATION  840  5077  0 
TUOLUMNE        COUNTY 

SEC  20, T03N,R17E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.095  LONG  120.075 
ELEV  4963 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


T^OtJfA/ 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941  -  1974 
CHUCHUPATE  STATION  C70  1754  0 

VENTURA        COUNTY 

SEC  04,T08N,R20W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.808  LONG  119.011 
ELEV  5260 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURflTION  FRCQUENCT  CURVES  FOR  IWO  -   1969 
fiPflCHE  CAMP  STRTION  T12  239  0 

VENTURA  COUNTY 

SEC   16.T09N.R23W.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.867  LONG   119.333 
ELEV  4965 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957 
OZENA  RANGER  STATION  174  STATION  T12  6576  1 
VENTURA        COUNTY 


LAT  34.683  LONG  119.353 
ELEV  36000 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.870 
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NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1960 
MflTILIJfl  OflM         207STflTI0N  U02  S^08  6 
VENTURA        COUNTY 


LflT  34.507  LONG  119.377 
ELEV  15H0 


^I^QUeNCr 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINfiTION  = 
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NOTEi    THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLYSIS  OF  DflTP  DURfiTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE   III    DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  1974 
SELBY  RANCH  1G6STATI0N  UD2  8085  2 

VENTURA        COUNTY 

SEC  13,TD4N.R24W,SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.426  LONG  119.356 
ELEV  660 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.987 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
I  I  '  I  '  I  '  I  '  I'l  '  ' 
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INTENSITT  DURATION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1957  -  1971* 
STEWflRT  CfiNYON       1655TflTI0N  UOS  8536  11 
VENTURA        COUNTY 

SEC  01.T04N.R23W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  3^.14S9  LONG  119.2U6 
ELEV  920 


COEFFICIENT  OF 
CETERMINATION  =  0.997 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1968 
WHELLER  SP  2SSW         STATION  U02  9615  0 
VENTURA        COUNTY 

SEC  28,T05N.R23W.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.163  LONG  119.293 
ELEV  875 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURflTION  FBEQUENCT  CURVES  FOR   1961 
BflLCOM  CANTON  a06STflT10N  U03  450   18 

VENTURfi  COUNTT 


LflT  34.314  LONG   118.973 
ELEV  800 


COEFFICIENT  OF 
CETERMINflTION   = 


NOTE!    THESE  CURVES  REPRESENT 
flNflLYSIS  OF  OfiTfl  DURfiTIONS 
OF  5  M IN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE   III   DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  1974 
CflMflRILLO  VC  194        STHTI8N  U03  1339  2 
VENTURA        COUNTY 

SEC  06, T20W.RD1 N.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.203  LONG  119.002 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 


0.6- 
0.4- 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DUBflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  197^ 
CflMULOS  RANCH         170STRTIBN  U03  11471  19 
VENTURfi        COUNTY 

SEC  27.T0i4N,R18H.SflN  BERNARD  I  NO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.406  LONG  118.759 
ELEV  730 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.990 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  1974 
FERNDALE  RANCH        173STATI0N  U03  3036  11 
VENTURA        COUNTY 

SEC  16, T04N.R21 W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.428  LONG  119.090 
ELEV  960 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1957  -  1974 
FILLMORE  FISH  HflTCHERT 1 7 1 STflT I ON  U03  3050  13 
VENTURA        COUNTT 

SEC  28.T04N.R19W.SflN  BERNflROINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.393  LONG  118.885 
ELEV  470 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  1974 
HALL  CANYON  167STATI0N  U03  3715  0 

VENTURA        COUNTT 


LAT  34.281  LONG  119.259 
ELEV  190 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OUOflTION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1959  -  1974 
MOORPflRK  3  SE        192STflTI0N  U03  5825  0 
VENTURA        COUNTY 

SEC  15.T02N,R19W.SfiN  BERNflROINO  BASE  RND  MERIDIAN 
LAT  34.257  LONG  118.848 
ELEV  635 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  OflTR  OUPRTIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1959  -  1974 
MOORFARK  3  NNW        191STATI0N  U03  5826  0 
VENTURA        COUNTY 

SEC  20.T03N.R19W,SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.325  LONG  118.895 
ELEV  1050 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1959  -  1974 
NEWBURT  PARK         188STflTI0N  U03  6147  0 
VENTURA        COUNTY 

SEC  ll,T01N.R20W,3flN  BERNRROINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.198  LONG  118.950 
ELEV  685 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957 
VENTURA  COUNTY  AIRP0RT168STATI0N  U03  G569  11 
VENTURA        COUNTY 


LAT  34.202  LONG  119.207 
ELEV  35 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  OURfiTION  FREQUENCY  CURVES  FQR  1961  -  19714 
FIEDRfl  BLflNCfi  G  3     198STflTI0N  U03  6862  0 
VENTURA         COUNTT 

SEC  36.T06N.R22W.SflN  BERNARD INe  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.561  LONG  119.166 
ELEV  3065 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.992 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  1974 
PIRU  CANYON  ABOVE  LAKE 1 72STAT I  ON  U03  6940  2 
VENTURA        COUNTY 

SEC  15.T05N.R18W.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.513  LONG  118.758 
ELEV  1150 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


S^S^^C^ 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1959  -  19714 
SflNTfl  SUSRNH         196STflTI0N  U03  7973  0 
VENTURA        COUNTY 

SEC  19,T03N.B17W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.328  LONG  118.698 
ELEV  1520 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1957  -  1974 
SAT  I COY  FIRE  STATION   175STATiaN  U03  8008  4 
VENTURA        COUNTY 

SEC  02.T02N,R22W.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.285  LONG  119.156 
ELEV  190 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 
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NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  S  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1959  -  197ii 
SIMI  3  E  193STflTI0N  U03  8258  0 

VENTURA        COUNTY 

SEC  n,T02N,R18W,SflN  BERNflROINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.272  LONG  118.774 
ELEV  920 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  S  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1959  -  1974 
SOMIS  2  NNW  19OSTATI0N  U03  8347  0 

VENTURA        COUNTY 

SEC  O5.T02N,R2OH,SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.283  LONG  119.006 
ELEV  510 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURRTIQN  FREQUENCT  CURVES  FOR  1959  -  19711 
SOMIS  5  WNM  189STflTiaN  U03  8350  0 

VENTURA        COUNTY 

SEC  03.T02N.R21W.SflN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.285  LONG  119.072 
ELEV  520 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1964 
WHELLER  SPRINGS  7N      STATION  U03  9618  0 
VENTURA        COUNTY 

SEC  21.T06N.R23H.SAN  BERNARDINO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  34.597  LONG  119.325 
ELEV  4150 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.994 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OUBflTION  FREOUENCT  CURVES  FOR  1958 
SflN  NICOLAS  ISLfiND       STATION  U06  7870  0 
VENTURA         COUNTY 


LAT  33.233  LONG  119.450 
ELEV  502 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.997 


NOTEi  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  19142  -  1974 
DAVIS  2HSH  STATION  AOO  2294  0 

YOLO  COUNTY 

SEC  07, T08N,R02E. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.525  LONG  121.775 
ELEV  60 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  OUBflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1941  -  1973 
BROOKS  FRflNHflM         STATION  fleO  1112  0 
YOLO  COUNTY 

SEC  35,T11N,R03W.M0UNT  OlflBLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.765  LONG  122.155 
ELEV  294 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.999 


NOTE I  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
WHEATLAND  2NE  STATION  AOO  9605  0 

YUBA  COUNTY 

SEC  35.T14N. ROSE. MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
,  -r  LAT  39.028  LONG  121.390 

ELEV  105 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.991 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOUR'^  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURflTlON  FREQUENCY  CURVES  FOR   1938  -   197U 
CfiMPTONVILLE  STATION  fl60  1U62  0 

TUBfl  COUNTY 

SEC  02. T18N,ft08E. MOUNT  DlflBLO  BflSE  AND  MERIDIAN 
LAT  39.1151  LONG  121.049 
ELEV  2755 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.995 


.^?^/V 


^CUft, 


'f^Nce 


^e>)«s; 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1960  -  197U 
MEDFORD  OREGON  STATION  FIO  5505  50 


LHT  42.367  LONG  122.867 
ELEV  1298 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1906  -  1975 
RENO  flP  NWS  STATION  G70  6779  26 

NEVflOH 


LfiT  0.395  LONG  1.190 

ELEV  439 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINflTION  =  0.989 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNRLtSIS  OF  OflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1940  -  1974 
MINDEN  NEVADA  STATION  G80  5678  26 

NEVADA 

SEC  32, T13N,B20E, MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIAN 
LAT  38.950  LONG  119.767 
ELEV  4700 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  OURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1942  -  1972 
WELLINGTON  R  S  NEVRDfl    STATION  G90  9514  26 
NEVflDfl 

SEC  02.T10N.R23E.M0UNT  DIABLO  BASE  RNO  MERIQIflN 
LOT  38.750  LONG  119.383 
ELEV  4800 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINRTION  =0.998 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNHLTSIS  OF  OflTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  HI  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1906  -  1923 
TONOFRH  NEVADA  STATION  WOO  8957  26 

NEVADA 

SEC  34. T03N.R42E. MOUNT  DIABLO  BASE  RNO  MERIDIAN 
LAT  38.067  LONG  117.233 
ELEV  6093 


COEFFICIENT  OF 
OETERMINRTION  =  0.982 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  OURRTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  191W  -  1957 
BflSflLT  NEVflOfl  STATION  W03  538  26 

NEVflOH 

SEC  23, T02N.R33E, MOUNT  OlflBLO  BASE  RND  MERIOIflN 
LRT  38.000  LONG  118.267 
ELEV  6350 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  0.993 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1961 
MONTGOMERY  H  M  3        STATION  WD3  5809  60 
NEVADA 


LRT  37.967  LONG  118.317 
ELEV  7100 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 
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NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  OURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  191*0 
BEflTTT  NEVHDfl  STRTION  W09  601  26 


LflT  36.917  LONG  116.750 
ELEV  3300 


COEFFICIENT  OF 
QETERMINRTION  = 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
flNPLTSIS  OF  DRTfl  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BPSED  UPON 
PERRSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITT  DURATION  FREQUENCT  CURVES  FOR  191*1 
LRS  VEGAS  flIR  PORT  NWS   STATION  W12  4820  26 
NEVADA 


LAT  36.083  LONG  115.167 
ELEV  2162 


COEFFICIENT  OF 
DETERMINATION  =  1.000 


NOTE-.  THESE  CURVES  REPRESENT 
RNRLTSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MIN  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TTPE  III  DISTRIBUTION 
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INTEN3ITT  DURflTION  FREQUENCT  CURVES  FOR  1945  -  1974 
SEARCH  LIGHT  NEVflDfl     STATION  X13  8064  80 


MOUNT  DIABLO  BASE  AND  MERIDIf 


NOTE:  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  OATR  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 
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INTENSITY  DURATION  FREQUENCY  CURVES  FOR  1941 
YUMA  ARIZONA  AP  NWS      STATION  X27  9890  2 


SEC  10,T098.fl23W.GILA  AND  SALT  BASE  AND  MERIDIAN 
LOT  32.668  LONG  114.606 
ELEV  194 


COEFFICIENT  OF 
CETERMINATION  =  0.982 


NOTE!  THESE  CURVES  REPRESENT 
ANALYSIS  OF  DATA  DURATIONS 
OF  5  MI N  TO  3  HOURS  BASED  UPON 
PEARSON  TYPE  III  DISTRIBUTION 


TT 


^  ■  ■  i 


MINUTES  -^  HOURS 
DURATION 


295 


CONVERSION  FACTORS 


English  to  Metric  System  of  Measurement 


Quantity  English  unit 

Length  inches     (in) 

feet     (ft) 
miles     (mi) 

Area  square   inches     (in^) 

square  feet    (ft^) 
acres 


square  miles     (ml    ) 

gal  Ions  (gal) 

million  gallons    (10^  gal) 
cubic  feet    (ft^) 
Cubic  yards    (yd"') 
acre-feet    (ac-ft) 


Multiply  by 

25.4 
.0254 
.3048 
1.6093 

6.4516  X   10"" 

.092903 
4046.9 

.40469 

.40469 

.0040469 
2.590 

3.7854 
.0037854 
3785.4 

.028317 
.76455 
1233.5 

.0012335 
1.233  X  10"^ 


To  get  metric  equivalent 

millimetres     (mm) 
metres    (m) 
metres     (m) 
kilometres     (km) 

square  metres     (m^) 
square  metres    (m    ) 
square  metres     (m    ) 
hectares     (ha) 
square  hectometres  (hm    ) 
square  kilometres     (km    ) 
square  kilometres     (km^i 

litres    (I) 

cubic  metres  (m~') 
cubic  metres  (m^) 
cubic  metres  (m^) 
cubic  metres  (m'') 
cubic  metres  (m  ) 
cubic  hectometres  (hm^) 
cubic  kilometres     (km    ) 


Volume/Time 

(Flow)  cubic  feet  per  second  (ft^/s) 

gallons  per  minute    (gal/min) 

million  gallons  per  day    (mgd) 

Mass  pounds     (lb) 

tons     (short,     2.000   lb) 


28.317 
.028317 
.06309 
6.309  X   10' 
.043813 

.45359 
.90718 

907.18 


Power  horsepower    (hp)  0.7460 

Pressure  pounds  per  square  inch    (psi)  6894.8 

Temperature        Degrees  Fahrenheit     (°F)  ^  '^  ■\~o         =  tC 


litres  per  second     (l/s) 

cubic  metres  per  second  (m^/s) 

litres  per  second    (l/s) 

cubic  metres  per  second  (m   /s) 

cubic  metres  per  second  (m   /s) 

kilograms     (kg) 
tonne     (t) 
kilograms    (kg) 

kilowatts    (kW) 

pascal     (Pa) 

Degrees  Celsius    (°C) 
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THIS  BOOK  IS  DUE  ON  THE  LAST  DATE 
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'^?^*^!   REQUESTED  BY  ANOTHER   BORROWER 
ARE  SUBJECT  TO  RECALL  AFTER  ONE  WEEK 
RENEWED  BOOKS  ARE  SUBJECT  TO 
IMMEDIATE  RECALL 
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